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òi compiono venti 
anni da quando il 
primo condensatore 
Manens fu costruito 
dalla DUCATI e si 
affermò in modo po¬ 
sitivo su vasti mer¬ 
cati, La produzione 
di condensatori elet¬ 
trici, basata su una 
così lunga esperien¬ 
za, ritrova ora ne 1 
campo della con¬ 
correnza mondiale 
il suo naturale ele¬ 
mento. Le fabbriche 
che già da tempo 
hanno ripreso il pie¬ 
no regime in armo¬ 
nica unione di diri¬ 
genti, tecnici ed 
operai, si preparano 
a doppiare gli im¬ 
pianti. Sulle nuove 
linee di produzione 
gli automatismi 


cominciano a gira¬ 
re. La qualità che ha 
saputo creare il mi¬ 
gliore condensatore 
elettrolitico del mer r 
cato è il più isolato 
condensatore a car¬ 
ta durante un pe¬ 
riodo di ecceziona¬ 
le scarsità di mate¬ 
rie prime, trova ora 
nei nuovi materiali 
il motivo per un 
grande balzo in a- 
vanti. Decine di 
nuovi brevetti pro¬ 
teggono la produ¬ 
zione. Una poìitiga 
di prezzi estrema- 
mente bassi e una 
qualità esaltata al 
massimo rappresen¬ 
tano il proposito di 
lavoro per i prossi¬ 
mi anni. 
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Accessori e parti staccate per Radio Riceventi ■’ 


TRASFORMATORI DI AUMENTAZIONE D'USCITA E IMPEDENZE • COMMUTA¬ 
TORI MULTIPLI • GRUPPI ALTA FREQUENZA • MEDIE FREQUENZE ■ 
COMPENSATORI • LIVELLATORI DI TFNSlONE DA 100 A 500 WATT 



Laboratori Artigiani Riuniti Industrie Radioelettriche 

- - —\/\/Vv 


MILANO - SFDF E LABORATORI! : PIAZZALE 5 GIORNATE. 1 - TELEFONO 55-671 



TUTTO PER LA RADIO) 


MATERIALE RADIO DELLE 
MIGLIORI FABBRICHE 
PEZZI STACCATI 


t P, ROMANA N. 96 


FILO AUTOSALDANTE A FLUSSO RAPIDO IN LEGA DI STAGNO 



adetto per Industrie Radioelettri 
£.he. Strumenti elettrici dì misura. Elettromecca 
nidi*?, Lampade elettriche. Valvole termoioniche 
Confezioni per Radiorìvenditori, Radio 
riparatori, Elettricisti d'auto. Meccanici 


Fabbricante "EMERGO,, Via Padre Martini 10 , Milano 
tei. 207.166 Concessionaria per la Rivendita: 
Ditta G. Geloso, Vi al* Brenta 29 , Milano, tei. 54.103 
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M. E. R. I. 


Materiale Elettrico - Radiotonico - Indicatori 


REPARTO VENDITA ALl'INGROSSO 

OGNI COSA PER LA RADIOFONIA - PARTI STACCATE - STRU 
MENTI DI MISURA - VASTO ASSORTIMENTO IN MOBILI RADIO 

• 

PRODUZIONE PROPRIA: SCALE PARLANTI - TELAI - MINUTERIE 


REPARTO COSTRUZIONE 


AMPLIFICATORI 
ALTO PARLANTI 



PROGETTI PER 
QUAL SIASI 
APPARECCHIATURA 
RADIOE1. ETTRICA 


RAPPRESENTANZA E DEPOSITO M. I. A. L. 
CONDFNSATORI A MICA E STRUMENTI 


MILANO’- Viale Montenero n. 55 - Telefono n. 581-602 






ALIZZATO^ 

universa'-' 


VIA DELLA TORRE.39 


IMILANOi 


TELEFONO N2287-4IO 















Numero 7 - 8 - Aprile 1946 


1 9 antenna 


III 


Mod. 

5 0 3 


Modello speciale per generatori dì alta frequenza 

Questo condensatore è un prodotto 



men 


MINUTERIE ELETTRICHE 
RADIO MILANO 
UFF. VENDITA: CLEMENTE 
P.zza PREALPI, 4 - TEL. 90971 



TIPI PRONTI 

MOD. 522 - 2 x 465 pF 
MOD. 523 - 2x1404-2x280 
MOD. 501 - 1 x 4Ó5 pF 
MOD. 502 - 1 x 140 4-280 
MOD. 503 - 1 x 41 0 P F 


CHIEDETE NUOVE QUOTAZIONI! 


SOCIETÀ A R. L 



Officine Radio Elettriche Mecc. 

SEDE: MILANO. VIA DURI NI, 5 TELEFONO 71251 
STABILIMENTO: VILLA CORTESE (LEON A NO) 



DEDICALO AL GENIO IMMORTALE DI BELLINI 


Mod. 524 


Supereterodina a 5 valvole, ricezio 
ne su 4 gamme d onda : 3 corte, 1 
media - Regolazione automatica del¬ 
la sensibilità, particolare facilità nella 
ricerca su onda corta - Altoparlante 
perfetto da! punto di vista della po¬ 
tenza e della qualità nella riproduzio¬ 
ne - Scala parlante di grandi dimen¬ 
sioni di eccezionale chiarezza - Ali¬ 
mentazione separata - Mobile dì lusso. 


Concessionaria di vendita per l’Italia ditta, Jrinacria,, - Sede provvisoria - Via Paganini, 17 - Tel. 200-122 
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APPARECCHIATURE MEGA RADIO p,ODO,I, “ C1AS “ p “ ' reCM,a K, “ M " 


G. FUMAGALLI MILANO 


OSC IL A TORE MODULATO C B. I! 

Caco il lst>ch«; t) O m radio f gamme: lunghi s ne" 

|. 1 \ ■, 1 ■. ■ < : .coniar fi a olli«Uantl amf ca a 

(pilli (j duella in AH.- ■■ Lo 1 : otura de!a «la • lotta mdividualm» n'«- 

[Vi , j 1 »fum< '1 : I ' • 1 d'- u tfion > io 

ne d 00 ) 1 ' : iti • • i • 1 1 : 1 ?• /o : vti 

:i. ti la La (VB), 1 uso separato del segnale a bassa fi - 1 

d-spoml iV. mi qu'itti * ci v--ise Irequenje. utile per anr.f l.licalorl, porli di rr>i- 
icc, 4 ) All iole 1 tip - - - -i costerni" ('',0 ' ’ 

(■ , òro di al ■ 1 ■ ■ ■- ■ di • ■ ■ - 1 a >1 ■ ■ >: 1 ■. ' i / 1 

oc ''i-.j:a nento sch-;i n ilo p-v nd'iu n! m i. i.-. diamen jo diretto. 5) A- 

llm»n‘aZ'One in corre le aUermlii 

/VVOLGITRICE LINEAR F - AVVOLGITRICE A NIDO D’APE 
PRQVAVALVOLE - TESTER - OSCI' L O G R A FI * PONTI, ecc- 
I STRUMENTI NORMALI PER PANNELLO E DA QUADRO 

FA I' IT AZIONI DI PAGAMr\"0 - GARANZIA MESI SE* 



BRACCIO FONOINCISORE D4 

IL PIÙ PRECISO- IL PIÙ ECONOMICO - APPLICABILE A 
QUALS'ASI RADIOFONOGRAFO ANCHE DA NON TECNICI 

IL BRACCIO D4 VIENE FORNITO ANCHE IN 
BLOCCO UNICO CON MOTORE F R ! PRO DUTTORF 

DISCHI PERFETTI ■ PRATICITÀ - ECONOMIA 

VALIGIE FC NO INCÌSO RI - MICROFONI - FREAMPl iFICATORl - DISCHI - PUNTE ecc 


D IA P H O N E - RADIO DISCHI . MILANO - Corso XXIf Marzo. 2S - Tel. 50-348 



• CONDENSATORI 


a mica metallizzata in argento 

per tutti i circuiti radiofonici 
ed apparecchi di misura. 



ELETTRO-INDUSTRIA 


Officine e Uliicio Tecnico; VIA DE MARCHI. 55 Tel. 691.233 

VIA BAZZINI N. 1 MILANO - TELEFONO 295.021 



• CONDENSATORI 

D! PROSSIMA PRODUZIONE 

a carta per tutte le industrie: radio, 
telefonia e automobilismo 
elettrolitici per radio e telefono ; 
ceramici per alta frequenza; 
a dielettrico ceramico per radio rice¬ 
venti e trasmittenti. 
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SEP 

STRUMENTI ELETTRICI DI PRECISIONE 

MILANO * Via Plinio N. 45 - Telefono 246-010 



ZOCCOLI ADATTATORI MARCUCCI 


Sono stati costruiti espressamente per 
sostituire i nuovi tipi di valvole ameri¬ 
cane, ai vecchi tipi corrispondenti, che 
non sì trovano piu sul mercato. Si for¬ 
niscono i seguenti tipi: 


Laboratorio specializzato per la costruzione e 
riparazione di strumenti elettrici di misura 

Produzione propria • Amperometri — Voltmetri — 
Strumenti uitversall — Provavalvole — Oscillatori - 
Misuratori d'isolamento — Strumenti d occasione 


★ 


Nr 298 a 4 piedini per la valvola 80 al posto della corrispondente SYS 


Nr 

299 

a 

4 piedini 

> 

» 

5Y3 

» 

i 

» 

60 

Nr 

300 

a 

6 piedini 

» 

> 

607 

» 

> 

> 

75 





> 

» 

6K7 

» 

i 


78 





> 

l 

6V6 

> 

> 

» 

42 
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» 

6F6 

» 

> 

» 

41 





» 

» 

6F6 

» 

» 

» 

42 
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» 

6Y7 

» 

> 

» 

TI 





» 

> 

6K7 

) 

i 

* 

6D6 

Nr 

305 

a 

7 piedini 

» 

i 

6A8 

» 

> 

» 

6A7 

Nr 

306 

a 

7 piedini 

> 

t 

6B8 

» 

» 

» 

6B7 

Nr 

307 

a 

7 piedini 

» 

> 

6P7 

» 

» 

» 

6F7 

Nr 

308 

a 

7 piedini 


> 

6N7 

» 

> 

> 

6A6 


Si forniscono lutti i tipi di zoccoli per valvole Europee e America¬ 
ne, anche per le recentissime nuove valvole Telefunken a chiave. 


CONCESSIONARIA 

per LAZIO, ITALIA MERIDIONALE ed INSULARE 

A.R.T.E.M. - Via Gioberti 30 - ROMA - Tel. 488-353 


M. MARCUCCI & C- Milano - Via F ili Bronzetti 37 - Tel. 52775 


Tutti gii accessori per Radio - Oscillatori e strumenti di 
misura - Microfoni piezoelettrici e elettrodinamici - Raccor¬ 
di, giunti elastici e cavi per microfoni - Richiedere listini. 



L’ Elektron-Radio costruisce su ordinazione qualunque ap¬ 
parecchiatura: ricevitori, trasmettitori, strumenti di misura e collaudo 


ELEKTRON 


OFFICINE RÀDIOELETTICHE Di PRECISIONE 
MILANO - Via Pasquirolo, 17 - Tel- 88-564 


• Fabbricazione - Riparazione - Taratura 
di tutte ie apparecchiature radioelet- 
tnche e delie toro parti staccate 

• Campionatura di resistenze, capacità, 
induttanze, ecc. 

• Materiale staccato per riparatori, 
dilettanti, om's ' 

® V end ita e consultazione di libri 
e riviste italiane e straniere 

• Consu lenza e assistenza tecnica 


CHIEDETECI I PREVENTIVI, CHE VI SARANNO FATTI 
SENZA ALCUN IMPEGNO DA PARTE NOSTRA 


























VI 


1 v a ii t e il ii a 


uni ero 


7-8 - Aprile 1946 



Richiedeteci listino prezzi e acquistate almeno una unità campione. Ne rimarrete entusiasti! 

CHIEDETECI CAMPIONI, PREVENTIVI E CONSULENZE SU QUALSIASI DISPOSITIVO ELETTROACUSTICO 


Modello 27 
S. I. A. -R. E. 



Ricevitore supereterodina dì classe - Ire gamme d'onda - Grande alto- 
parlante - Grande scala parlante - Ottima riproduzione anche a massi¬ 
mo volume - Ottima sensibilità su tutte le gamme - Occhio magico - Gran¬ 
de stabilità di recezione - Mobile di lusso in lucidissima radica di noce 


§. 11 m 


MILANO - VIA DURINI. 24 - TEL. 7 2.324 
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mm 

Visi* Piave, 14 - MILANO - Tel. 34.405 


VOR t O. S. 104 

Misurato.* universale provavaNote 
Misura in con'mua ed io alternata 


VORAX O. S. 120 

Oscillatore modulalo m alterna*# 
(Brevettato) 



avverte la sua affezionata clien¬ 
tela che ha ripreso la fabbrica¬ 
zione degli Strumenti dì misura. 


PEZZI STACCATI, TUTTE LE MINUTERIE E VITERIE. 


Radio Scientifica di g. lucchini 

Labor. Radio riparaz.: 

Negozio di Vendita : 

Succursale di: 

MILANO Via Tallone, 12 - Tel 290-878 

MILANO Via Aselli, 26 - Tel. 292-385 

BOLOG NA V, Riva Reno, ól ang. V. Roma 


COSTRUZIONE : APPARECCHI . R. S. M.. 2-4-6 
ONDE - APPARECCHI RADIO FONO BAR - ALTOPAR¬ 
LANTI -TRASFORMATORI - MINUTERIE RADIO 


ALFREDO 

ERNESTI 

LABORATORIO SPECIALIZZATO PER AVVOLGIMENTI E RAVVOLGI¬ 
MENE DI PICCOLI TRASFORMATORI STATICI FINO A 2 KW 


Via Napo Torrioni, 3 

MILANO 

Telefono N. Ó7013 


impedenze - bobinette per riprodut¬ 
tori fonografici, per cuffie e speciali - 
Bobine a nido d’ape per primari dì 
aereo, di M F, per oscillatore ecc. - 
Tutti I riavvofgimenti per radio 
-Lavori accurati e garantiti 


ELECTA RADIO presenta la novità 1946 - Mod. ER 46 



SUPERETERODINA 5 VALVOLE 


5 gomme (onde medie I. medi»- il, corte I, certe II, corte III,). - Valvole ECH4 - óK7 - ÓQ7 - óVó 
5Yz. — Gruppo olla frequenza a induttore variabile. — Trasformatori di M F ad elevato ren- 
d-mento. - Controllo automatico di volume. — Sintonia con grande scafa parlante di nuovissima 
concezione, — Potenza 3.5 watt mdistorti. — Presa per la produzione fonografica. — Alimenta¬ 
zione c. a. per tensione 1ÌG V a 220 volt. - Dimensioni 07x37x28 — Mobile di gran lusso, 

MILANO - Via Galestrina, 22 (ang. Ve nini) - Tel. 273.700 

Si concedono rappresentanze nelle zone ancora libere 
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S. ». Ut. S. KLOTTI i c. 


MILANO 


TELEG.: 


ING.BELOTT! 

MILANO 


PIAZZA TRENTO, 18 


TELEF. : 


i 52051 
) 52052 

i 52053 
' 52020 


GENOVA 

VIA G. D'ANNUNZIO. 1/7 
TELEF. 52309 


ROMA 

VIA DEL TRITONE, 201 
TELEF. 61709 


NAPOLI 

VIA F. C R ! SPI, 91 
TELEF. 17306 



ANALIZZATORE UNIVERSALE TIPO B2 

10.000 Ohm per Volt. - 35 portate diverse in CC-CA. - 
Misure Voltmetriche sino a 12 CO Volt. - Misure milliam- 
perometriche da 120 7 A sino a 6 A in CC-CA. - Misure 
Ohmmetriche sino a 30 Megaohm. - Misure d'uscita in 
Volt. 



VOLT-OHM-MILLI AMPEROMETRO TIPO B 7 

- 1000 Ohm per Volt. - 12 Portate diverse in CC - CA. - 
Misure Voltmetriche sino a 750 Volt. - Misure milliam- 
perometriche in CC. sino a 75 mA. - Misure Ohmmetriche 
sino a 500.000 Ohm. 


WESTON e GENERAL RADIO 


D. VOTTERO 

TORINO - Corso Vittorio Emanuele N. 17 
Telefono 52.148 


LABORATORIO RADIO 

SERVIZIO TECNICO 
COLLAUDI 

APPARECCHI 
DELLE MIGLIORI MARCHE 

RI PARAZION I 

CAMBI 

INSTALLAZIONI 
RAD IOACUSTI CH E 



RADIO EXCELSA 

DI CARLO SALA 

Milano Via Urbano III, 3- Negozio V a Celestino IV 

Telefono Numero 1 4-894 

V e n d ita • R : p a r a z i o ne* C a m h i 
Apparecchi Radi o * S t r u m enti 
di Misura Radioelettrici * 
P e z z i staccati p e r R a d i o 

VENDITA Al. MINUTO E A LUI N GROSSO 


» 






















15-30 Aprile 1946 


Anno XVIII - Numero 7-8 



R mS TAQUIN DICIN A LE D I R ADI QTECN I C A 

Direzione» Amministrazione: M.lano, Via Senato 24, Telefono 72.908 
Conto corrente postale n. 3/24227 

Ufficio Pubblicità : Via Inama, 21 - Milano 

Abbonamento Annuo L, 500 
Un fascicolo separato L. 30. Questo numero doppio L. 60. Estero il doppio 


COMITATO DIRETTIVO 


Prof. Dott. log. Rinaldo Sartori, presidente - Dott. Ing. Fabio Cisotti, vice presidente - Prof. Dott. Edoardo Arnaldi - Dott. Ing. Cesare Borsarelll - Dott. Ing. Antonio Cannai 
Do». Fausto de Gaetano - Ing. Marino Della Rocca - Dott. Ing. Leandro Dobner - Dott. Ing. Maurizio Federici - Dott. Ing. Giuseppe Galani - Dott. Ing. Camillo Jacobaccì 
Do;t. Ing. G. Monti Guarnìerl - Dott. Ing. Sandro Novellone - Dott. Ing. Donato Pellegrino - Dott. Ing. Cello Pontello - Dott Ing. Giovanni Rochat - Dott. Ing. Almerlgo Sa tz 

DIRETTORE: Dott. Ing. Spartaco Glovene 


SOMMARIO 


per ind. G. De Beiedeiii - Memoria su un nuovo sislema 

dì accordo a variazione di permeabililà .... pag. 59 
Ing. Vincenzo Nafrella - Come funziona l'iconoscopio » 62 

A. Azzali - Il riproduttore elettroacustico .... » 63 

Ing.V. Parenti - Comunicazioni dilettantistiche su rete luce » 66 


Qui 11 AB, America Baltimora - Ricetrasmettitore a 13 tubi * 69 

P. S. - Ricezione delle stazioni dilettantistiche ... >72 

per ind. G. Termini - Strumenti elettromagnetici di misura » 74 

Varie. » 78 

Consulenza. » 79 


MEMORIA SU UN NUOVO SISTEMA DI ACCORDO 
A VARIAZIONE DI PERMEABILITÀ 

del per. ind. G. De Benedetti 

(laboratorio sperimentale de 1’ “antenna 


Continuazione e fine, vedi n, 56. 

Per conoscere il comportamento di 
uno stadio variatore di frequenza è 
quindi dei circuiti di accordo che lo 
costituiscono, occorre procedere alla 
determinazione sperimentale di due fat¬ 
tori fondamentali, che sono: 


a) eliminando le cause d'instabi¬ 
lità nel funzionamento dello stadio va¬ 
riatore di frequenza, tra cui si anno¬ 
verano principalmente quelle dovute al¬ 
le variazioni delle tensioni di alimen¬ 
tazione, nonché alle variazioni termi¬ 
che acicliche degli elementi e inni itali 
e alle reazioni elettroniche che si verifi- 


vì a niente carattere intrinseco; nel se¬ 
condo caso si hanno risultati prativi che 
illustrano i fattori industriali di produ¬ 
zione, di collaudo e d’impiego e la cui 
importanza è quindi notevolissima. I cir¬ 
cuiti utilizzati nelle due prove sono 
riportati nelle figg. 5 e 6. Per effettuare 
una valutazione intrinseca si è ricorso 




1) l’errore percentuale di disalli¬ 
neamento fra la frequenza di accordo 
del circuito selettore e quella del ge¬ 
neratore di conversi©ne ; 

2} il rendimento ottenuto nella con¬ 
versione di frequenza. 

Le prove possono essere eseguite con 
due criteri diversi, e cioè: 


cano fra l’unità osculatrice e Punita 
modulalrice del tubo, quando quesi’ul- 
tima è sottoposta alle variazioni della 
tensione addizionale di polarizzazione; 

b) non ponendo in opera accorgi¬ 
menti speciali alti a rimuovere queste 
cause normali d’instabilità. 

Nel primo caso i risultati hanno ov¬ 


ati un tubo ECH4; non si hanno così 
da temere fenomeni di induzione elet¬ 
tronica o di accoppiamento unilaterale 
tra la griglia controllo dell’unità oscil- 
lalrice e quela dell’unità mescolatrice. 
E’ noto in proposito die questi feno¬ 
meni di accoppiamento sono accompa¬ 
gnati da diminuzione della trascondut- 
tanza di conversione, mentre non si han- 
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no variazioni della frequenza di funzio¬ 
namento del generatore ( 4 ). Il tubo 
ECHI è dunque da riguardarsi come 
costituito da due unità distinte. Con 
questo tubo la deriva di frequenza del 


generatore è dell’or dine di 2 * 10 1 °/ 6 o, 

quando ad essa concorrono unicamente 
i fenomeni di reazione fra le due uni¬ 
tà del tubo. Altre cause d’instabilità che 
si sono volute rimuovere sono rappre¬ 
sentate, come si è detto, dalle variazio¬ 
ni delle tensioni di alimentazione e dal 
comportamento termico degli elementi 
circuitali. 

Lo scopo è stato raggiunto: 

1 ) adoperando convenienti disposi¬ 
tivi autoregolalori per F alimentazione 
del generatore di conversione, tubo 
TRT-280/80 (fig. 5.» ; 

2 ) mantenendo costanti le condizio¬ 
ni ambientali ed effettuando le prove 
solo a temperatura di regime. 

E’ impossibile osservare che le prove 
atte a determinare i due parametri fon¬ 
damentali di funzionamento dello sta¬ 
dio di conversione, richiedono di essere 
precedute da alcune considerazioni circa 
la scelta delle apparecchiature e il me¬ 
todo che può all’uopo seguirsi. In pri¬ 
mo luogo occorre far uso di un onda¬ 
metro-eterodina atto a consentire la mi¬ 
sura delle frequenze con precisione non 
inferiore a 10 4 nelle gamme delle 

onde corte. Occorre poi procedere a ren¬ 
dere verificabile ed eventualmente più 
preciso Fallineamento dei circuiti oscil¬ 
latori. All’alto pratico tali criteri sono 
stati risolti: 

1 ) adoperando un ondametro-etero¬ 
dina SAR, con numerosi punti di con¬ 
trollo dati dalle armoniche di un ap¬ 
posito generatore a quarzo; 

2} verificando e correggendo Falli- 
neamento con il circuito della fig. 7, 


e cioè accoppiando capa ci tati vani ente il 
tubo 6Q7 ad un oscillatore a quarzo, 
la cui frequenza di funzionamento, che 
è di 155 kHz, risulta esattamente ugua¬ 
le a un sottomultiplo della frequenza 


intermedia (465 kHz). E’ infatti chiaro 
che alle frequenze di allineamento si 
azzerano i battimenti tra la frequenza 
del segnale applicato all’entrata del se¬ 
lettore e la terza armonica (465 kHz) 
dell’oscillatore a quarzo. 

L’applicazione di tali criteri è ovvia¬ 
mente essenziale per determinare i gra¬ 
fici di allineamento fra i due circuiti 
oseillatorii. 

L’esecuzione delle prove è poi ese¬ 
guita: 

1 ) applicando all’ingresso del rice- 


Frequenza di modulazione, 400 Hz 
Profondità, 30 °/ 0 
Resa costante, 50 mW 


vitore la tensione di uscita dell’onda- 
metro-eterodina ; 

2 ) accordando esattamente il circui¬ 
to selettore sulla frequenza di questa 
tensione ; 

3) misurando la frequenza di accor¬ 
do del generatore dì conversione. 

Se si distribuiscono opportunamente 
le frequenze di controllo entro l’intera 
estensione di ciascuna gamma, si può 
determinare col calcolo l’errore percen¬ 
tuale di disallineamento, rappresentato 
dall’espressione / - /o — /i ■ 100 , in cui 

/ ed /o si riferiscono, rispettivamente, 
/ alta frequenza di accordo del selettore 
ed a quella di funzionamento del gene¬ 
ratore, mentre fi è il valore della fre¬ 
quenza intermedia. Con questo proce¬ 
dimento si sono appunto ottenute le 
curve di disallineamento del gruppo 
PI. Esse sono riportate ordinatamente, 
per ciascuna gamma, nei grafici delle 
figg. 8 e 9. Nelle OM l’errore massimo 
di disallineamento è di 49-10 " 2 % 
(670 kHzj, mentre in OGl, OC 2 ed OC3 
esso non supera il 39-10 3 % (15,5 

kHz). I risultati ottenuti dimostrano che 
il problema del comando unico ha tro¬ 
vato una soluzione migliore con i si¬ 
stemi di accordo a variazione di per¬ 
meabilità. Le ragioni sono evidenti. A 
parità di ogni altra considerazione, non 
si hanno differenze di valore fra i due 
elementi di accordo, quali invece s’in¬ 
contrano con i condensatori variabili. 
Anche il fatto di aver suddiviso in due 
parti l’intero campo delle onde medie 
è, a parer nostro, vantaggioso e con¬ 
veniente. E’ certo che altrimenti Ferro- 
re di allineamento sarebbe stato mag¬ 
giore, specie nelle zone prossime agli 
estremi dell’intera gamma. Ciò per ov¬ 
vie ragioni costruttive e di calcolo rap- 
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Con un tubo 6 A 8 si ebbe una sensibilità media compresa : 

1) fra 9 e 11 7 . V per POMI, 4) fra 9 e 12 7 . V per F OC 2 , 

2) fra 8 e 10 y. V per F OM2, 5) fra 10 e 13 y. V per F OC3, 

3) fra 8 e 10 7 V per V OC 1 , 
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Diagrammi di allineamento 
per OM1 e OM2 
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presentate, le prime, dalle dimensioni 
geometriche delle induttanze e, le altre, 
dal fatto che non è possibile disporre 
di più di tre frequenze di allineamento, 
mentre nella soluzione attuale esse sono 
in numero di quattro e cioè due per 
ogni gamma. 

Proseguendo nella valutazione intrin¬ 
seca dei requisiti di funzionamento del 
gruppo PI, si è determinato il rendi¬ 
mento dello stadio di conversione. E’ 
noto che lo scopo può essere rag¬ 
giunto : 

1 ) verificando esclusivamente lo 
stadio variatore di frequenza; 

2) procedendo ad una normale mi¬ 
sura di sensibilità e cioè valutando spe¬ 
rimentalmente Pampiezza della tensio¬ 


ne di entrata in relazione a un valore 
i-ostante della tensione di resa esistente 
all’uscita del rivelatore. 

Con il primo metodo si hanno due 
grandezze di non agevole identificazio¬ 
ne e cioè Pampiezza della tensione di 
entrata e l’ampiezza della componente a 
frequenza intermedia, esistente ai capi 
del trasformatore TMl. 

Nel secondo metodo la grandezza di 
non facile valutazione è una sola, per 
cui diminuiscono le cause di eventuali 
errori d’interpretazione. 

I risultati ottenuti con questo secon¬ 
do metodo sono riportati nella tabel¬ 
la 1 in relazione a ciascuna gamma di 
funzionamento. Occorre osservare che 
ogni misura di sensibilità è stala ese¬ 
guita in base agli indici-tipo di poten¬ 
za di uscita (50 mW), di frequenza e 
di profondità di modulazione 400 Hz, 
30 %). Anche in questo campo i risul¬ 
tati ottenuti sono particolarmente si¬ 
gnificativi, La variazione limitata della 
tensione d’ingresso è dovuta alla par¬ 
ticolare stabilità di ampiezza del gene¬ 
ratore di conversione, che caratterizza, 
come si è detto, lo schema del Colpiti. 

Tutte queste prove atte a una valu¬ 
tazione intrinseca dei requisiti di fun¬ 
zionamento del gruppo « PI » sono sta¬ 
te ripetute in condizioni diverse. Lo 
schema del circuito adottato, in un se¬ 
condo tempo, è infatti quello della fi¬ 
gura 6. Lo stadio fa uso di un tubo a 
cinque elettrodi, 6A8. Il circuito non 
ricorre a particolari accorgimenti, per 
cui i risultali ottenuti illustrano i fat¬ 
tori industriali di produzione, di col¬ 
laudo e d’impiego. Si hanno con ciò 
una serie di grafici che confermano i 
requisiti di questa realizzazione. 

Per quanto riguarda l’errore percen¬ 
tuale di disallineamento, non si è avuto 
alcun mutamento nei due campi delle 
onde medie. NelPOCl, OC2 ed OC3, si 
ha un errore alquanto maggiore di 
quello ottenuto col tubo ECH4. Ciò è 
da imputare alla diversa struttura dei 
due tubi. Più precisamente la causa va 
ricercata in una variazione della capa¬ 
cità apparente dell’unità oscillatrice, 
cui concorrono variazioni di distribu¬ 
zione e di densità della carica spazia¬ 
le. Si è anche sperimentalmente verifi¬ 
cato che modificando la tensione di po¬ 
larizzazione della griglia controllo, da 
— 3V a 20 V, la frequenza di fun¬ 
zionamento del generatore di conver¬ 
sione è risultata modificata del 2 
su di una frequenza di 12 kHz. Iden¬ 
tiche conclusioni sono pertanto da farsi 
anche circa i diversi valori di sensi¬ 
bilità ottenuti col tubo 6A8. E’ però 
importante osservare che anche con 
questo tubo si sono ottenuti risultati 
notevoli, indubbiamente superiori, in 
ogni caso, a quanto si può oggi avere 
con. altri mezzi nel campo del coman¬ 
do unico. In ultimo si è ceduto oppor- 


Diagrammi di allineamento 
per OCi, OC2 e OC3 
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timo di tracciare le curve di taratura 
del gruppo « PI ». Esse sono riportate 
nei grafici delle figg. 10 e 11. Queste 


Il grande progresso della televisione è 
dovuto soprattutto all iconoscopio, cioè 
al tubo che permette di effettuare la 
scansione e la trasmissione del quadro 
visivo. 

Come è ormai nolo, la trasmissione 
dell'immagine avviene scomponendola in 
un numero di punti sufficientemente ele¬ 
vato in modo da conservare una sod¬ 
disfacente nitidezza di essa. Tanto più 
elevato è il numero di punti in cui si 
suddivide l’immagine, tanto più nitida 
e chiara risulta la sua trasmissione. 

Dai primitivi sistemi di trasmissione 
mediante dischi forati o ruote a spec¬ 
chi, che permettevano una grosso¬ 
lana scomposizione del quadro, si è 
giunti all’iconoscopio che permette, per 
la sua speciale costituzione, di ottenere 
una finezza di immagine elevala prati¬ 
camente fin che si vuole. La difficoltà 
delle trasmissioni televisive è, al punto 
attuale della tecnica, un problema di 
amplificazione poiché quanto più fine 
è la scomposizione del quadro, tanto 
più elevata è la frequenza di 1 iodi:!::- 
zinne. Ma l’amplificazione aperiodica 
praticamente uniforme di una larghissi¬ 
ma banda di frequenze è uno dei pro¬ 
blemi più difficili della radiotecnica. 

Esaminiamo ora da vicino il funzio¬ 
namento dell’iconoscopio e sviluppiamo¬ 
ne in modo abbastanza semplificato ma 


Le curve dimostrano chiaramente la 
omogeneità e Dalla permeabilità dei 
nuclei, oltreché il successo dei proble¬ 


suffieentemenle preciso e corretto la 
teoria. 

Dal punto di vista costruttivo la di¬ 
sposizione degli elettrodi è grossolana¬ 
mente rappresentata in fig. 1. Il catodo 
C emette elettroni necessari a formare 
il fascio elettronico; i movimenti di det¬ 
ti elettroni sono regolati dai vari elet¬ 
trodi del tubo e precisamente: la gri¬ 
glia di controllo G che è tenuta ad un 
potenziale negativo rispetto al catodo 
serve a regolare l’intensità del flusso 
elettronico; l’anodo A, die ha la for¬ 
ma di un piccolo cilindro, è tenuto ad 
un potenziale positivo tale da accelerare 
e concentrare gli elettroni emessi dal 
catodo in modo da formare un sottilis¬ 
simo fascio elettronico F, che mantenuto 
in movimento da un opportuno siste¬ 
ma elettromagnetico di deflessione e- 
splora l’immagine che si forma sul foto¬ 
catodo D; l’elettrodo collettore Pa è de¬ 
stinato a raccogliere gli elettroni do¬ 
vuti all’emissione secondaria. 

Vediamo ora di analizzare il funzio¬ 
namento delFiconoscopio ed il modo con 
cui questo apparecchio traduce Tillumi- 
nazione degli elementi del quadro in 
una serie di impulsi elettrici, cioè for¬ 
ma il segnale visivo che trasmette l’im¬ 
magine. 

Il fot ocatodo D è formato da una 
lastra di materiale isolante che porla 
dalla parte dove si forma l’immagine 


(Pc ) una superfìcie fotoelettrica a mo¬ 
saico di un grandissimo numero di ele¬ 
menti e dalla parte opposta (H) una 
superficie metallica continua collegata al 
circuito esterno. 

Quando la luce cade sul fotomosaico 
Pc questo emette elettrodi per effetto 
fotoelettrico e ciascuno degli elementi 
della superficie Pc assume quindi una 
carica elettrica proporzionale all’inten¬ 
sità luminosa che lo colpisce; gli elet¬ 
troni emessi per effetto fotoelettrico so¬ 
na raccolti dall’anodo collettore Pa. Il 
sistema fotocatodo Pc - collettore Pa può 
essere quindi considerato come l’unione 
di un grandissimo numero di cellule fo¬ 
toelettriche elementari, ciascuna delle 
quali si trova nelle condizioni di fig. 2. 
In essa il condensatore G rappresenta la 
capacità esistente tra un elemento del 
fotomosaico e la superficie metallica 
deH’elcttrodo collegato al circuito ester¬ 
no. Ciascuno degli elementi della super¬ 
ficie fotoelettrica Pc per effetto della 
luce che lo colpisce emette elettroni che 
sono raccolti dal collettore Pa come 
sopra dello. Il condensatore C quindi è 
caricato con una quantità di elettricità 
che è funzione dell intensità luminosa. 
Si stabilisce così una differenza di po¬ 
tenziale Vi tra un elemento qualsiasi Pc 
e l’anodo collettore Po. Quando il fa¬ 
ccetto elettronico F nel suo movimento 
di esplorazione del quadro colpisce l’e¬ 
lemento del fotomosaico considerato, 
questo si scarica e la differenza di po¬ 
tenziale si porta al valore V. Il con¬ 
densatore C durante la scarica è per¬ 
corso da una corrente proporzionale alla 
differenza di potenziale V t -V, quindi ai 
capi della resistenza R si determina una 
tensione pure proporzionale alla diffe¬ 
renza V v -V m 

Per effetto del movimento del fascet- 
Lo elettronico esploratore si ha dunque 
un continuo processo di carica e sca¬ 
rica di ciascun elemento del fotocalodo 
che si ripete in tempi uguali all’inter¬ 
vallo di ripetizione del quadro. Poiché 
il potenziale V t è funzione delPillumi- 



zione dell’elemento clic si considera, si 
ha una serie di impulsi di corrente che 
sono funzione deirilluminazione degli 
elementi del quadro : in altre parole si 
procede alla trasmissione dell’immagine. 
Infatti la differenza di potenziale tra 
gli elementi Pc del fotomosaico e l’a¬ 
nodo collettore Pa oscilla tra il valore 
V che dipende dalla corrente del faccet¬ 
to elettronico esploratore ed il valore V x 
che è funzione dell’illuminazione dell’e¬ 
lemento considerato. Questa continua 
variazione di potenziale dà luogo attra¬ 



evi r ve sono state ottenute usufruendo 
del comando demoltiplicato del gruppo 
stesso e valutando gli spostamenti del¬ 
l’indice, in millimetri, sul piano della 
scala. 


mi costruitivi che si sono dovuti indub¬ 
biamente risolvere. 


(4) Bull, techn Philips, 1030, 30, pag. 
ttle 1038, 1, pag. 2 1. 


COME FUNZIONA L’ICONOSCOPIO 

delTino-. Vincenzo Natrella 
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verso il circuito esterno ad una corren¬ 
te che è la somma della corrente del 
fascio (costante che dipende dalle sue 
dimensioni) più la corrente del conden¬ 
satore (che dipende dalla variazione di 
potenziale Vi-V , cioè dall’illuminazione 
dell’elemento del fotomosaico conside¬ 
rato). questuiti ma corrente è la compo¬ 
nente variabile che attraverso la resi¬ 
stenza R fornisce il segnale visivo (vi¬ 
deo-frequenza). 

Nelle condizioni pratiche di funziona¬ 
mento la componente a videofrequenza 
nel circuito esterno è circa il 25% della 
corrente del fotomosaico. 

Il valore della differenza di potenzia¬ 
le V-Vi tra folomosaieo ed anodo col¬ 
lettore dipende dalle dimensioni e dal¬ 
la densità di corrente del fascio elet¬ 
tronico esploratore, dairilluminazione L 
degli elementi considerati, dalla capa¬ 
cità C e dalla fotosensività, Per quanto 
riguarda le dimensioni e la densità di 
corrente nel fascio elettronico bisogna 
tener presenle che questo deve essere 
sufficenteraente piccolo in modo da ot¬ 
tenere una nitida immagine e lo stesso 
si può dire per la densità di corrente. 
La capacità C e la fotosensività del foto- 
mosaico dipendono dalla natura dei ma¬ 
teriali e dalla costruzione delTiconosco- 
pio, unica variabile risulta l’illumina¬ 
zione L , quindi in definitiva possiamo 
dire che la corrente che forma il segnale 
è data da una formula del tipo: 

r = kl. 

Dove K è una costante che dipende dal¬ 
la costruzione delI’iconoscQDÌo e che e- 



sprimendo la corrente 1" in ampere al¬ 
le condizioni attuali della tecnica ha un 
valore di circa 4,5 X IO” 5 per cui: 

P = 4,5 X IO' 5 L. 

Per gli iconoscopi attualmente in uso 
la resistenza di carico R deve avere per 
ottenere un buon segnale un valore di 
10 000 ohm per cui l’ampiezza del se¬ 
gnale visivo risulta: 

V 9 = V x R = 4.5 X IO' 5 X L X 10 000 
= 0,45 L volt. 

Bisogna tener conto che per effetto 
dell’agitazione termica della resistenza 
di accoppiamento e della prima valvola 
amplifìcalrice si genera un disturbo che 
ha circa un valore di 3,1 X 10 ’ volt. 
Poiché come la pratica insegna il rap¬ 
porto disturbo segnalo deve essere per 
una buona trasmissione inferiore a 0,1 
I’illuminazione necessaria per una di¬ 
screta trasmissione deve avere un va¬ 
lore L — 2,5 6 millilumen per cmq. 

con che il segnale si deve ritenere del¬ 
l’ordine del mV. 
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ANORMALITÀ DI ORIGINE 
MECCANICA 

A) Distorsione e basso rendimento. 

Questi inconvenienti sono dovuti per¬ 
la massima parte all’insieme della mem¬ 
brana, bobina mobile e relativo cen¬ 
tratore. Prima di esaminare le cause ed 
i relativi rimedi è necessario rendersi 
conto della grande importanza clic essi 
hanno sia per il materiale usato dal co¬ 
struttore sia per la forma di essi ed il 
movimento cui sono soggetti. 

Infatti la fedeltà di riproduzione di¬ 
pende in gran parte dalla forma della 
membrana e dalla sua elasticità nonché 
dal sistema di centraggio e dal P elastici * 
del centratore. Dare dei consigli sulla 
scelta degli altoparlanti esula dalla no¬ 
stra trattazione. E 1 bene però passare in 
rassegna i diversi tipi di membrane e 
di centratori per renderci conto degli 
eventuali difetti a cui sono soggetti. La 
membrana, formala con uno speciale 
impasto di cellulosa, può essere essen¬ 
zialmente di tre forme, e cioè: 

1 ) con cono piatto; 

2 ) con cono normale; 

3 ) con cono con fianchi convessi 
< esponenziale!. 

II cono piatto è usato quasi esclusiva¬ 
mente in altoparlanti di potenza, gene¬ 
ralmente superiore a 12 W, in special 
modo esso è adoperato nelle audizioni 
su grandi aree, con voce metallica, ten¬ 
dente ad amplificare le note acute, poco 
direzionale. 

1 coni normali e quelli con i fianchi 
convessi sono i più comuni. Con essi si 
equipaggiano i ricevitori normali. Han¬ 
no una resa discretamente uniforme. Su¬ 
no anche discretamente direzionali. Fra 



questi i migliori sono senz'altro quelli 
con fianchi leggermente convessi simili 
a quelli delle trombe da canto. 

I centratori invece hanno forme sva¬ 
riale, a seconda del sistema usato per il 
fissaggio e sono costruiti con cartoncino 
Leatheroid, carta bachelizzata, fibra, 
cuoio ed anche con similoro. La fig. 1 
ne illustra i più tipici. 

I sistemi di centraggio sono soltanto 
due: interno ed esterno. Il fissaggio 
esterno del centratore offre maggiore 
possibilità alla riproduzione delle note 
basse che esìgono grandi spostamenti 
assiali «Iella membrana, mentre il fissag¬ 
gio interno risulta sempre alquanto ri¬ 
gido. 

A causa della sua speciale funzione il 
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centratore e quello che più va soggetto 
a guaiti ed a deformazioni. 

Per ottenere il massimo rendimento 
acustico è necessario che, in posizione 


seconda della potenza in gioco fanno 
loro perdere Plasticità finché cono e 
centratore assumono la posizione che è 
visibile in fig. 3. Si dice comunemente 


inoltre in posizione irregolare rendereb¬ 
be più facile lo sfregamento della bobi¬ 
na mobile sui bordi di ferro delFespan- 
sione. Per ovviare a tale inconveniente 



di riparo, la bobina mobile si trovi leg¬ 
germente sporgente dal bordo superiore 
della piastra (Fig. 2) metallica che for¬ 
ma l’espansione polare delPelettrocala- 
niita o del magnete permanente (altop. 
magnetodinamico). In tale posizione il 
centratore resta in posizione orizzontale 
e non deve essere sollecitato verso Fal¬ 
lo, nè verso il basso. 

A questo particolare deve essere rivol¬ 
ta l’attenzione del riparatore. Durante 


in questi casi che il centratore ha ce¬ 
duto per indicare che è snervalo e non 
conserva la primitiva robustezza. Il to¬ 
no generale del riproduttore cala ed ol¬ 
tre a dare una risposta sgradevole e pri¬ 
va di note basse si ha una nella dimi¬ 
nuzione di potenza resa. 

Per riportarlo in condizioni normali, 
occorre agire energicamente ^ul bordo 
ondulato della membrana. Non è oppor¬ 
tuno mettere delle ranelle sotto il cen- 


riesce più opportuno introdurre tra la 
bobina mobile ed il nucleo di ferro cen¬ 
trale tre o quattro lìsterelle di carton¬ 
cino robusto e leggero del tipo u*ato per 
i biglietti da visita e sollecitare la 
membrana verso l’alto. 11 cartoncino 
eserciterà un’azione frenante obbligan¬ 
dola a rimanere in tale posizione (Fi¬ 
gura 4). A questo punto, usando un pen¬ 
nello morbido, si bagna il bordo della 
membrana con acetone, fino a che Fini- 



il funzionamento, il centratore ed il bor¬ 
do superiore ondulato della membrana 
sono soggetti a continui spostamenti ra¬ 
pidissimi verso il basso e verso Fallo e 
questi movimenti a lungo andare ed a 


lnitore tentando di rialzare la bobina 
mobile; il centratore finirebbe infatti 
con cedere sempre più. sì da rendere 
necessario dopo breve tempo una sosti¬ 
tuzione integrale di esso. Funzionando 


pasto di cui è formata si ammorbidisca 
visibilmente al punto di spappolarsi. 
Fatto ciò si lascia asciugare per circa 
mezz’ora, ^i tolgono quindi i cartoncini 
ed il riproduttore è pronto di nuovo per 
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l’uso. Questa operazione ri compie senza 
allentare la vile 0 le viti che tengono 
fermo il centratore. La membrana reste¬ 
rà nella nuova posizione in cui la si è 
obbligata prima della bagnatura. Tutti i 
liquidi servono a ciò purché evaporino 
rapidamente; quindi solvente nitro, al¬ 
cool, ed anche acqua. Da scartare ben¬ 
zina e derivati e i liquidi oleosi. 

A questi trattamenti si prestano mag¬ 
giormente i riproduttori che hanno il 
cono con vertice aperto per la facilità 
con cui si possono introdurre le liste- 
relle di cartoncino; in quelli a vertice 
chiuso è necessario operare dall’esterno ; 
può essere anche necessario distaccare 
la carta o la tela che ne chiudono il ver¬ 
tice e che può essere poi rimesso usando 
della normale cellocolla. Altra causa di 
distorsione è da ricercarsi nel probabile 
sfregamento della bobina mobile contro 
il ferro. E’ facile accertarsi di ciò per¬ 
che tale distorsione si accentua nella ri- 
produzione dei toni bassi. Perchè la bo¬ 
bina mobile non tocchi il ferro durante 
gli spostamenti cui è assoggettata biso¬ 
gna che risulti perfettamente centrata; 
tale operazione di centraggio si può ef¬ 
fettuare in due modi. 

Un primo metodo consiste nelPallen- 
ture leggermente la vite o le viti di fis¬ 
saggio del centratore, per poi bloccarle 
dopo avere impresso dei piccoli sposta¬ 
menti successivi alla membrana con la 
mano, è però da ritenersi attuabile solo 
da coloro che hanno molta esperienza e 
sensibilità d’orecchio. E’ un’operazione 
che non riesce sempre bene. Si ottiene 
un risultato migliore allentando la vite 
del centratore ed infilando nel traferro 
tre o quattro spessori di cartoncino do¬ 
po di che si stringe la vite, si tolgono 
gli spessori e la bobina resta centrala. 
Occorre anche molte volte operare una 
buona pulizia del traferro quando que¬ 
sti risulta ingombrato da polvere o de¬ 
triti che si depositano attraverso le feri¬ 
toie del mobile. A questo si provvede 
esternamente con un pennello, e nell in¬ 
terno con un getto d’aria proiettalo da 
una pompa. Nei casi ostinali, si smon¬ 
ta lutto e si pulisce con uno straccio, 
indi si rimonta e si ripetono le opera¬ 
zioni di centraggio. E’ necessario porre 
molta attenzione a che non si manife¬ 
stino vibrazioni parassite che compro - 
mettino la buona qualità di riproduzio¬ 
ne. Esse possono trarre origine da quat¬ 
tro cause: 

a) terminali della bobina mobile che 
toccano sul cestello; 


b) spira scollata sulla bobina mo¬ 
bile; 

c) strappi sulla membrana o bordi 
di essa scollali dal cestello; 

d) centrino con una o più razze rot¬ 
te o parzialmente distaccato dai punti 
di appoggio sulla membrana. 

11 rimedio può ottenersi: 

a) allontanando i terminali da osta¬ 
coli circostanti e tenendoli molto corti; 

b) smontando la calotta posteriore e 
pennellando la bobina mobile con una 
soluzione molto lunga di celluloide di¬ 
sciolta in acetone, asportandone Tee ce¬ 
denza con uno straccio pulito. Rimonta¬ 
re almeno dopo mezz’ora e lasciar es¬ 
siccare bene; 

e) Ricucendo gli strappi coii colla di 
celluloide alquanto densa e unendo per 
bene i bordi della rottura. Non è bene 
incollare carta o tela sulla membrana, 
perchè si distaccano facilmente mentre 
la colla di celluloide da sola è molto 
efficace. 

Anche i bordi scollati si riattaccano 
con colla di celluloide. Si tenga presen¬ 
te che in tutte queste operazioni la colla 
da usarsi deve essere preparata scio¬ 
gliendo in acetone puro dei ritagli di 
celluloide o rodoid ed aggiungendo un 
po’ di vernice Zappol nelle propor¬ 
zioni di 1/5-1/4 ; 

d) Quando venisse riscontrata una 
rottura nel centrino non è opportuno 
tentare di riattaccarlo o tagliare le raz¬ 
ze rotte. Per eseguire un lavoro a regola 
d’arie è opportuno sostituirlo, ina sic¬ 
come non è sempre possibile, occorre 
sostituire l’intera membrana con un’al¬ 
tra nuova. 

La sostituzione è facilissima e non 
richiede molte spiegazioni. E’ bene por¬ 
re attenzione che il cestello sia pulito 
nei punti in cui va fissalo ul bordo della 
membrana. 11 feltro o sughero isolante 
va sostituito c dopo d’aver bene incol¬ 
lalo tutto, occorre rovesciare l’altopar- 
lanle su di un piano e tenuto in tale 
posizione per due o tre ore e possibil¬ 
mente con un peso sulla culatta per as¬ 
sicurare l’aderenza della membrana c 
del feltro insolante sul cestello. 

E’ necessario che tutte queste opera¬ 
zioni vengano eseguite su di un tavolo 
ben pulito o quanto meno su di un fo¬ 
glio di carta per evitare che ai ferri del- 
l’altoparlante aderiscano delle particelle 
di limatura di ferro sempre presente sui 


banchi di lavoro e che possono compro¬ 
mettere il felice esito di tutte le ripa¬ 
razioni specialmente se eseguite su alto- 
p a ri a n ti ma glielo dina mi ci. 

* * ¥ 

B) Rumori di origine microfonica >. 

Il voler stabilire con esattezza le ori¬ 
gini di un rumore microfonico può es¬ 
sere a volte un’impresa ardua data la 
grande varietà di cause che possono pro¬ 
vocare un tale genere di disturbo. Ne¬ 
gli impianti muniti di microfono (am¬ 
plificatori) l’unico rimedio consiste nel 
ricercare un opportuno orientamento del 
riproduttore elettroacustico e di piaz¬ 
zarlo il più lontano possibile da esso o 
da ostacoli che possano effettuare azioni 
di riverbero dei suoni. Se tali rumori si 
manifestano in ambienti chiusi può es¬ 
sere necessario disporre sulle pareti de¬ 
gli isolanti acustici in lastra, piatti op¬ 
pure ondulati, che funzionino da assor¬ 
benti per il suono. La trattazione di un 
simile argomento è però troppo vasta 
per poter essere svolta qui, rimandiamo 
quindi il lettore ad altre pubblicazioni 
sullo studio dell’acustica degli ambienti. 

Nei normali apparecchi radio la mi¬ 
crofonia non è da ricercarsi nell’altopar¬ 
lante ma in altri componenti che pos¬ 
sono essere da esso influenzati e che 
vanno sostituiti qualora tale difetto si 
manifesti in modo tale da compromet¬ 
tere seriamente la ricezione. 

E’ anche buona norma provvedere ad 
isolare il riproduttore elettroacustico dal 
mobile mediante interposizione di lam¬ 
poni di gomma elastica nei punti di fis¬ 
saggio, curando, quando è possibile, 
l’orientamento e la posizione di esso fa¬ 
cendo sì che il suono emesso nel funzio¬ 
namento non colpisca direttamente gli 
organi del telaio. Gli schermi acustici 
(baffle) devono essere i più grandi pos¬ 
sibile e fatti di legno di conveniente 
spessore (almeno 1 crn,). 


C) Bobina mobile interrotta. 

Avviene talvolta che uno dei terminali 
della bobina si spezzi sotto l'azione di 
uno strappo violento dato dalla mem¬ 
brana. La sostituzione è facilissima. Si 
tenga presente solo che sì deve usare 
treccio la di rame molto flessibile, for¬ 
mala di molti fili sottili. Dopo di aver 
saldato occorre isolare la saldatura spal¬ 
mando su di essa un po’ di cellocolla. 

★ 
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COMUNICAZIONI DILETTANTISTICHE 
SU RETE LUCE 

(CARRIER CURRENT COMMUNICATIONS) 

dell’ing V. Parenti - il NT 


6056/6 

Un’attività radianlistica divenuta mol¬ 
to di voga in America in questi ultimi 
anni, sotto lo stimolo delle restrizioni 
dovute allo stato di guerra, è quella del¬ 
le radiotrasmissioni su rete luce 0 come 
la chiamano gli americani carrier cur - 
rem Communications (comunicazioni a 
corrente portante). 

Le trasmissioni su cavo sia del tipo a 
frequenze vettrici (lìnee telefoniche) sia 
del tipo ad onde convogliate (linee ad 
alta tensione) sono già in uso da più di 
un decennio da parte delle Compagnie 
telefoniche e delle Aziende elettriche 
(in quest’ultime per lelemisure, teleco¬ 
mandi e telescritture), e questo interes- 
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santissimo ramo della radiotelefonia 
può vantare oggi delle brillantissime rea¬ 
lizzazioni derivanti dall alto grado di 
perfezione raggiunto dagli apparali. 

E’ bene precisare subito che le tra¬ 
smissioni a frequenze vettrici o ad onde 
convogliate utilizzano lìnee aventi parti¬ 
colari caratteristiche onde non offrire at¬ 
tenuazioni troppo elevale alle frequenze 
che vi vengono inviate, mentre le comu¬ 
nicazioni su rete luce, carrier current 
(che possono considerarsi appartenenti 
alla categoria delle trasmissioni su ca¬ 
vo t n sono originariamente sorte per per¬ 
mettere comunicazioni tra due o più 
punti di uno stesso stabile. 

Come chiariremo qui di seguilo il lat¬ 
to che si possano utilizzare queste tra- 
srnissioni entro la città ed anche extra 
città rimane sempre sostanzialmente le¬ 
galo alle proprietà della rete di alimen¬ 


tazione dato appunto che la principale 
caratteristica di queste emissioni è quel¬ 
la di non richiedere l’uso di particolari 
sistemi di linee utilizzando quelle stesse 
che alimentano gli apparati di trasmis¬ 
sione e di ricezione. Furono gli ccham’s» 
americani dei corpi CO, Civilian De- 
fense, che inizialmente utilizzarono que¬ 
sto tipo di trasmissioni, abbinandolo a 
quello ad OUC che già utilizzava nei 
WERS, War Einergency Radio Service, 
i canali dei 112 e 224 Me. In seguito 

10 utilizzarono nelle comunicazioni 
private in quanto non occorreva posse¬ 
dere, per effettuare tali trasmissioni, 
una licenza speciale pur di non contrav¬ 
venire alle disposizioni della FCC, Fe¬ 
derai Comniunication Commission. 

Ritenendo che questa particolare atti¬ 
vi 1 à radianlistica non sia molto noia agli 
OM italiani, stimiamo utile darne qual¬ 
che accenno nelle brevi note che segone. 

Entrando subito in argomento faccia¬ 
mo notare come mentre il rampo fissato 
per le telecomunicazioni su cavo è com¬ 
preso Ira 50 e 300 Kr/s, le frequenze 
usate dai radiami per questo tipo di co¬ 
municazioni sono generalmente limitate 
fra i 100 ed i 250 Kc. Frequenze così 
basse vengono usate onde minimizzare 
le radiazioni delle lince ed anche perchè 
frequenze più elevate verrebbero troppo 
attenuate dalle linee causa i vari carichi 
distribuiti. E’ però da precisare che To¬ 
stacelo principale, specie per le comu¬ 
nicazioni entro le zone urbane, non è 
dato dalla presenza di vari carichi di li¬ 
nea, bensì dai trasformatori delle ca¬ 
bine di distribuzione dato il notevole 
effetto di shunt presentato da quest’ulti- 
mi verso terra. Tutto ciò, unitamente al¬ 
le caraneristiche intrinseche delle linee, 
giustifica la disparità di risultati che pos¬ 
sono ottenersi con queste emissioni non¬ 
ché le maggiore portate conseguibili di 
giorno (rispetto la notte) ed il fatto che 

11 livello dei disturbi raggiunge il suo 
valor minimo durante il giorno e le ore 
piccole della notte. 


LIONELLO NAPOLI 
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Portate di 5-8 Km sono faci lineine 
conseguibili nelle zone urbane con po¬ 
tenza delFordine di 30-50 watt. Nelle 
zone periferiche e nelle zone rurali le 
portate naturalmente crescono e si pos¬ 
sono anche superare i 100 Km, 

Tutto dipende principalmente, è bene 
insistere su questo punto, dalle caratte¬ 
ristiche delle lìnee e in secondo luogo 
da una accurata scelta della frequenza 
di lavoro; i migliori risultali come si 
può apprendere da QST, da Radio 
News, dall’Handbook si sono ottenuti 
con frequenze comprese tra i 150 e 
230 Kc. 

La scelta della frequenza optimum può 
essere effettuala con Tausilio di un ri¬ 



cevitore munito di misuratore d’uscita, 
controllando per quale «Ielle frequenze 
emesse si abbia la massima dello stru¬ 
mento di uscita, a parità naturalmente 
di potenza emessa. Si raccomanda viva¬ 
mente di abbinare al controllo ottico 
per mezzo dello strumento di uscita un 
contemporaneo controllo acustico onde 
utilizzare il potere selettivo dell’orec¬ 
chio allo scopo di evitare false punte 
dovute alle armoniche delle frequenze 
di radiodiffusione, trasmettitori commer¬ 
ciali, altri trasmettitori su cavo, etc. 

In questa scelta della frequenza è be¬ 



ne porre una certa cura onde evitare -die 
le armoniche (del trasmettitore) vadano 
a cadere nel campo normalmente utiliz¬ 
zato per il canale di media frequenza 
dei ricevitori supereterodina (450^480 
Kc), e affinchè le armoniche eventual¬ 
mente presenti raggiungano dei livelli 
minimi nelle bande superiori ai 600 Kc 
(onde evitare interferenze con le emis¬ 
sioni broadcasting). 

Per quel che riguarda la massima po¬ 
tenza erogabile esistono per le apparec¬ 
chiature commerciali dei capitolati ben 
precisi. Per le comunicazioni dilettanti¬ 
stiche in America la F.C.C. (Federai 
Coiminication Commission) limita l’in¬ 
tensità del campo irradiato e pertanto la 
massima potenza utilizzabile su una linea 
di date caratteristiche ad un valore di 
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15 per una distanza in metri dal 

cavo data dalla relazione: 48500/frequen¬ 
za di lavoro espressa in Kc. 

Trasmettitori - 1 trasmettitori usabili 
per queste emissioni non differiscono so¬ 
stanzialmente dai normali trasmettitori 
usali dai radianti per le gamme di fre¬ 
quenza più basse (3,5 e 7 Me) se non per 
i circuiti oscillanti che sono natural¬ 
mente differenti avendo delle costanti 
maggiori e che possono essere dimensio¬ 
nali secondo i dati ricavabili da oppor¬ 
tune tabelle, presenti in ogni buon libro 
di radiotecnica. Consigliamo anche per 



queste emissioni l’uso del due stadi 
< l’oscillatore pilota + amplificatore fina¬ 
le =MOPAi sebbene anche con il solo 
stadio oscillatore, date le basse frequen¬ 
ze di lavoro, possono conseguirsi buoni 
risultati. Per ottenere potenze di 25 o 
50 watt, sono sufficienti stadi finali co¬ 
stituiti rispettivamente da 1 o 2 valvole 
307. Uno dei punti più delicati è quello 
riguardante l’accoppiamento tra lo stadio 
finale e la linea luce. Esaminando la fi¬ 



gura 1 è visibile il sistema di accoppia¬ 
mento. C viene rimensionala in modo di 
assolvere il duplice scopo di condensato¬ 
re di blocco per la corrente della linea 
di alimentazione (50 Hzj e di passaggio 
(by-pass) per quella di lavoro 200 KHz. 
Il suo valore dipende essenzialmente dal¬ 
la caratteristica della linea e può oscilla¬ 
re tra 0,001 e 0,05 pF. La tensione di 
isolamento è bene che sia superiore co¬ 
me minimo, di tre volte quella deireser- 
cizio della linea. 

Molto consigliabile l’uso di filtri iso¬ 
lanti il carico interno della linea dal tra¬ 
smettitore dato che il loro impiego de¬ 
termina un notevole aumento nel rendi¬ 
mento del complesso. La caduta di ten¬ 
sione ai capi di questi filtri è pratica¬ 
mente trascurabile con i normali con¬ 
sumi. 

Il circuito L 2 Cz dovrà essere natural¬ 
mente accordato alla frequenza di lavoro 


onde presentare un valore massimo di 
impedenza alle correnti R.F. A titolo di 
orientamento diciamo che per 150 Kc 
con una capacità C 2 = 0,005 necessita di 
una induttanza di 226 /*H che potrà esse¬ 
re realizzata con circa 70 spire di filo 
smaltato di 1,5 mm su un supporto di 90 
inni; mentre per i 200 Kc, ferini restan¬ 
do le dimensioni del supporto, il dia¬ 
metro del filo usato e la lunghezza del¬ 
l’avvolgimento, il numero di spire verrà 
ridotto a circa 50. 

Il diametro del filo dovrà essere natu¬ 
ralmente tale da sopportare la corrente 
circolante dovuta al carico interno. 

Nel caso di trifase o bifase, il sistema 
di accoppiamento prende l’aspetto delle 
fìg. 2A e SA e rispettivamente 2B e 3B. 

Il circuito oscillante viene dimensio¬ 
nato come nei normali trasmettitori in 
base alle seguenti considerazioni. 

Nota l'impedenza dinamica dello sta¬ 
dio finale, che è data dalla relazione: 


Zd = 


2P U 


(dove: distensione alimentazione 
placca; f u =potenza utile uscita) il v 
lore più indicato per C si ricava dall’ 
guaglianxa: 

0 Q 

— = Zd ; C — —— 

(x)C o>Z d 

in cui per Q viene generalmente fissa 
un valore compreso fra 20 e 7. E' bei 
non scendere sotto questo valore minin 
onde evitare che una troppa elevata pc 
centuale di armoniche sia presente all’ 
scita del trasmettitore. 

L’adattamento fra il circuito volai 
del finale e la linea (che ha una bas 
impedenza del valore di circa 10--! 
ohm, mentre le linee ad A.T. hanno ir 
pedenze notevolmente maggiori del vai 


re di 300-400 ohm, viene ottenuto me¬ 
diante un trasformatore che realizza que¬ 
sto desiderato adattamento di impedenza. 
Il rapporto fra il numero di spire del 
primario e del secondario che non è cri¬ 
tico è dato dalla relazione: 



Il secondario vien fatto lavorare gene¬ 
ralmente accordato, ciò che si ottiene 
con l’ausilio della capacità C t , che vien 
variata fino ad ottenere il massimo di 
rendimento. 

A titolo di orientamento riportiamo lo 


schema di un trasmettitore a due stadi 
progettato per una frequenza di lavoro 
di 200 Kc. 

Lo stadio pilota è costituito da una 
6C5 montata in Harlley, seguita da una 
807 araplificaldee in classe C. 

TI circuito ò classico ed è sicuramente 
già noto ai radianti. Nel progetto del pi¬ 
lota bisogna porre una certa cura nel 
dimensionamento della costante di tempo 
del gruppo RC di griglia per il quale è 
sempre bene che sia verificata la rela¬ 
zione: 

RC > 1// . 

Nel nostro caso RC — 75 . IO -5 per una 

/^i/r=o, 33 .10-5. 

Onde ottenere la massima stabilità da 
questo oscillatore è bene non tenere 
troppo alto il rapporto L/C. Allo stesso 
scopo il condensatore da 1000 pF, in pa¬ 
rallelo a quello da 1000, deve essere 
meccanicamente ben stabile. Esso per¬ 



mette di coprire un campo di frequei ze 
per un rapporto di 1 a 1,12 (195 a 210 
Kc). 

Il rapporto L/C del finale è maggiore 
di quello del pilota, la L è pertanto 
maggiore mentre il rapporto di frequen¬ 
za rimane sempre di I a 1,12. 

I dati realizzativi delle bobine sono 
stati riportati nello schema. La Li può 
essere anche realizzata su nuclei ferro- 
magnetici del tipo toroidale (Negri, No¬ 
va), mentre ciò non è possibile per la 
L. data la elevata componente continua 
circolante. Generalmente si usa avvol¬ 
gere direttamente /. , su L 2 interponendo 
due o più fogli di cellophan, su cui po¬ 
trà scorrere coaxialmente la L s fino a 
determinare il carico più opportuno. 
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Il rapido controllo di tutto il com¬ 
plesso viene effettualo per mezzo del 
milliampcrometro M (1 111 A) e del com¬ 
mutatore C a tre vie, tre posizioni. I va¬ 
lori di R l9 R 2 > Ri verranno scelti in fun¬ 
zione della resistenza propria dello stru¬ 
mento onde portarlo ai seguenti rispet¬ 
tivi valori di fondo scala: 20 , 100 , 200 
ni A. 

Il condensatore da 0,05 dovrà essere 
di ottima qualità, preferibilmente mica, 
nel qual caso potrà eventualmente rea¬ 
lizzarsi con 5 condensatori da 0,01 a 
mica in parallelo. La tensione inviata in 
linea potrà, dato il relativamente basso 
valore della frequenza in gioco, essere 
direttamente letta per mezzo di uno 
strumento munito di un raddrizzatore 
ad ossido; l'errore di lettura che si ef¬ 
fettua, usando ad esempio un Westin- 
gouse, raddrizzatorino a parte, è dell’or¬ 
dine del 5 % per il tipo antico e 3 % 
per quello nuovo e naturalmente risulta 
in difetto. 

Le operazioni da eseguirsi per la mes¬ 
sa a punto dell’apparato si suppongono 
note e non staremo qui a ripeterle. 
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Accenniamo solo al sistema di modu¬ 
lazione: è consigliabile quello di placca 
e griglia schermo, che dà sempre ottimi 
risultati ed è di facile messa a punto. 
Oltre il sistema di modulazione di am¬ 
piezza si c provato in quest’ultimi tem¬ 
pi anche ad applicare a queste emissioni 
la modulazione di frequenza, specie in 
quelle località ove il livello dei disturbi 
è particolarmente elevato: zone indu¬ 
striali, fabbriche eie. I)a quanto letto 
sembra che i migliori risultali siano stati 
conseguili con Fuso di rapporti di de¬ 
viazione molto bassi intorno ad 1 (rap¬ 
porto di deviazione — scarto di frequen* 
za/max valore I3F trasmessa). 

Volendo effettuare delle prove al ri¬ 
guardo ci ;-i potrà regolare sulla falsa ri¬ 
ga dei trasmettitori dilettantìstici a mo¬ 
dulazione di frequenza descritti nelle 
pagine del Montù, Ili volume. 

Noi sconsigliamo assolutamente il si¬ 
stema accennalo da R. P. Turner di so¬ 
vrani od u la re uno oscillatore autoeccitato 
od effettuare la ricezione con un ricevi- 
vilore a superazione. 

RICEVITORI 

La ricezione di queste emissioni potrà 
naturalmente essere effettuala o per mez¬ 
zo di ricevitori a stadi accordati o per 
mezzo di supereterodine. 

Riteniamo superfluo, dilungarci su 
questo argomento. 

Anche qui dovrà essere posta una cer¬ 
ta cura nell’accoppiumento tra la linea 


ed il ricevitore (fig. 5) e tra l’eventuale 
convertitore ed il ricevitore utilizzato 
come secondo cambiatore di frequenza. 

A titolo di orientamento riportiamo lo 
schema di un semplicissimo ed efficien¬ 
te convertitore. Il dimensionamento dei 
vari organi verrà eseguito tenendo pre¬ 
sente che per poter ricevere i segnali 
compresi nella gamma, ad esempio, 
150-^200 Kc., il circuito dell’oscillatore 
dovrà essere tale che la differenza, o la 
somma, tra la sua frequenza e quello 


canto le funzioni di amplificatore di MF, 
accordato a 1950 Kc regolare il trimmer 
da 260 fino ad ottenere la massima sen¬ 
sibilità (rumori, soffio). 

2 ) Regolare C A , con C-, al minimo di 
capacità, fino a « udire » l’oscillazione 
nel secondo ricevitore (accordato su 
1800 Kc), questa operazione risulterà 
molto più agevole se il (secondo) rice¬ 
vitore sarà formato di un oscillatore lo¬ 
cale di battimento (beat). 

3) Eseguire Fidentica operazione con 



ADE B C F 



Doti dolio schema Fig. 4 

R | - li ,,, li ,, vedi testo 
R t = 25 ìcll - 1 W 
ti - = 10 Idi - 2 IV 
R n = 15 fdj ■ 3 ir 

C ( . C», f f , ■= 20.000 p F (caria a mica) 

C. ( =- 300 mira 

C i = 1000 pF max. variabile 

Cr ~~ 1000 pF. mica 

C Ct , C, IO 000 pF mira 

C l(i — 500 pF max, variabile 

C,j 500 mica 

Cy, 0,05 f J.F mira (vedi lesto') 

Fj circa 190 >j,F 65 sp. 0 5 s-n, su 0 75 ; 


L z circa 240 y.H - 90 sp. 1 sai su 0 75; 

L : . circa 20 sp. 1 sm. su 0 75, dal lato freddo; 
/«/, 80 mtl . J 

noli della schema di Fig. 6 

C, ~ 1000 ^— 10 000 mica 
C z — 100 variabile 
C 3 — 260 mica trimm . 

C, t C 7 — 0,25 carta 
C h — 0,1 carta 

C ( ; — IOO comp, aria (o mica) 

C A — 500 

C,, — 350 mica trimm. 

20 variabile 

L 1 — 11 sp m 3 mm 2 r, s. avvolto sul medesimo 
supporto di L 2, distanziato 3 mm da L 2 ; 
Ln — Avvolg. di trasform. a MF 175 Kc (IO mll ) ; 
L ;J — 43 sp. 0,2 mm sa 0 25, sp. strette con presa 
alla 59 sp. da terra ; 

1*4 0,2 mm smalto, sp. strette .111 0 25 ; 

F, 14 sp. 0,2 mm smalto, sp. strette su 0 25, 

distanziate 3 mm da L 4. 



in entrata, sia costantemente di 1950 Kc. 
Il problema da risolvere è analogo a 
quello (li una super e, per coloro che 
volessero calcolar tutti i vari elementi, 
rimandiamo ad una specifica trattazione. 

Ricordiamo solo l’importanza della 
scelta del valore della frequenza di con¬ 
versazione onde mantenere bassa l’inter¬ 
ferenza dovuta alla frequenza immagine. 
Nel circuito riportalo il valore era stato 
fissato in 1950 Kc e conseguentemente 
il campo coperto dall’oscillatore risul¬ 
tava 1800/1750 Kc. 

Le regolazioni da effettuarsi sono 
quelle solile per ogni convertitore. 

1 ) Con un secondo ricevitore, espli- 


63 alla massima capacità, col secondo ri¬ 
cevitore a eco rcfiito a 1750 Kc, ed agire 
in caso sfavorevole sul valore dell’indut¬ 
tanza ripetendo eventualmente l’opera¬ 
zione 2 a . 

4) Ritornare infine col secondo ricevi¬ 
tore su 1950 Kc. e con C x e C* in posi¬ 
zione intermedia, regolare C 2 fino al 
massimo di disturbo. 

Speriamo che le brevi note riportate 
siano di sufficiente orientamento per 
quei radianti che volessero iniziare delle 
esperienze con la oc carrier current ». A 
tutti molti auguri ed una preghiera: 
quella di volerci, se possibile, comuni¬ 
care i risultati delle loro esperienze. . 
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6055/2 

In occasione tli diversi QSO il mio 
complesso ricetralmittente ha destato un 
vivo interesse che mi ha suggerito di 
descriverlo su queste pagine. 

Premetto che non si tratta di nulla di 
nuovo; ciò nonostante la realizzazione è 
indubbiamente originale ed interessante. 

Ho voluto accompagnare la descrizione 
da fotografie c da un piano di montaggio 
nonché da quei dati che possono essere 
di aiuto all’OM che si accingesse a rea¬ 
lizzare l'apparecchio. 

Si tratta di un ricetrasmeltilore utiliz¬ 
zante ben 13 valvole, le cui funzioni so¬ 
no così distribuite: due raddrizzatrici 
5Z3, un'oscillale ice sui 7 Me a quarzo 
6 T, due 6TP amplificatoci a R.F. classe 
C, in parallelo, una ECHI convertitrice, 
una EF9 amplificatine di MF, una 
EBF2 seconda MF e rivelatrice, una 
6J7 amplificatrice di BF, una 6N7 inver- 
titrice di fase e due 6L6 in p.p. classe 
AB. Inoltre una 6J7 preamplifica tri ce 
microfonica precede la prima 6J7 in IH*. 

Il gruppo di A F è un 1916 Geloso a 3 
gamme di onde corte e 1 di medie, men¬ 
tre il trasmettitore è previsto per le 


Ecco come si presenta il certi - 
plesso descritto, racchiuso nel¬ 
l’elegante soprammobile. 


gamme dilettantistiche dei 10 e dei 20 
metri. La potenza utile del trasmettitore 
è di circa 50 watt, potenza più che suffi- 
eienle per qualunque eoi legamento, mal¬ 
grado ci sia una allarmante tendenza da 
parte di alcuni 0 M verso i... pentoloni, 
di 100 e più watt. 


L’apparecchio descritto ha permesso 
collegamenti in fonia col Sud America 
con controlli di QRK r 8-9, QSA W 5, 
malgrado che la propagazione non sia 
stata allora per i 14 Me l’ideale. 

Le foto mostrano come il ri ce t rasine t- 
liime sia stato sistemato assieme ad un 




Il ricetras mettilo re non sfigura 
neppure in un salotto, ove fun¬ 
ziona come un qualunque altro 
radìogrammofo no . 


complesso fonografico in un elegante mj- 
pruine bile che non sfigura nemmeno in 
un salotto. 

Anteriormente si nota un raiiiiampero- 
metro quadro nelle funzioni di indicato¬ 
re di sintonia; questo strumento che in 
ricezione è disposto in ^erie alla tensione 
anodica della prima valvola di MF in 
trasmissione viene portalo sul circuito 
anodico delle due finali 6 T P ed indica 
il raggiunto accordo di quest’ultimo. 

Sotto Pampia scala parlante trovano 
po.-to 8 bottoni che sono, da sinistra a 
destra e dall’alto in basso: gamma rice¬ 
zione, volume generale ed interruttore, 
sensibilità, sintonia ricevitore, sintonia 
finale, gamma trasmissione, commutatore 
ricezione-trasmissione, miscelatore fono- 
piiero e regolatore fono in ricezione. 

Sulla sinistra si trova infine il tra- 
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sdultore magneto dinamico che in rice¬ 
zione funziona da altoparlante, mentre 
in trasmissione funge da microfono. Ciò 
costituisce indubbiamente una comodi¬ 
tà; la modulazione che ne risulta è un 
po’ cupa e quindi questo sistema di¬ 
viene s consi gl labile per le persone la 
cui voce ha un timbro un po’ alto. In 
questo caso non è difficile prevedere un 
microfono piezoeletrico che può essere 
tenuto sìa esternamente che interna¬ 
mente al mobile. 

Il dilettante che si accingesse alla rea¬ 
lizzazione di un complesso del genere 
descritto non sarà certamente un novel¬ 
lino, per cui salteremo a pie” pari lutto 
quanto è comprensibile c intuitivo. 

IL CIRCUITO 

Il circuito in se stesso non presenta 
particolarità degne di rilievo tranne nel 
sistema di commutazione che utilizza un 
commutatore a quattro posizioni e sei 
vie. Le quattro posizioni sono da sini¬ 
stra a destra rispettivamente: posizione 
fono del ricevitore, ricezione in alto- 
parlante, trasmissione e ricezione in 
cuffia. 

Due delle sei sezioni commutano lo 
strumento indicatore di sintonia, una 
sezione inserisce prima l'altoparlante e 
quindi la cuffia direttamente e attraver¬ 
so una resistenza (in trasmissione per il 
controllo della modulazione), una se¬ 
zione fornisce la tensione anodica alle 
trasmittenti, una sezione pone alPcntra- 
la della prima 6J7 o il sintonizzatore o 
il preampli fica tore per il p.u. o per il 
microfono, mentre nell’ultima sezione si 
commuta laltoparlanle dal trasformato- 
re di uscita del controfase finale di BF 
all’entrata della 6 J 7 preamplificalrice. 

Particolarità del sintonizzatore sono 
il comando di sensibilità ottenuto deri¬ 
vando il secondario del secondo trasfor¬ 
matore di MF con un potenziometro 
da 10 KU; fra i diversi sistemi speri¬ 
mentati è risultato questo il più efficace 
per contenere la... virulenza del ricevi¬ 
tore. 

II C.A.Y. è ottenuto nel solito modo, 
solo che la placchelta del diodo non è 
collegata attraverso la capacità da 50 a 
150 pF alla seconda placchetla; la capa¬ 
cità è solo quella propria fra le piar- 
chelte. 

I II questo modo si è ridotto il ritorno 
della A F sui stadi di MF e quindi le 
valvole possono essere ^inie senza in¬ 
neschi. Naturalmente in questo modo il 
C.A.Y. è poco spinto. 

Le valvole controllate sono la conver¬ 
titrice e la prima valvola di M F. Il cir¬ 
cuito della B F è pressoché identico a 
quello impiegato nel classico G. 27 A 
Geloso. 

Anche il circuito del trasmettitore ò 
classico ; il pilota lavora con 250 voli 
anodici in modo da non sovracaricare 
il quarzo che è prevslo per i 7 Me. 

Al centro dell’induttanza anodica è 
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fatta la presa per il finale che è costi¬ 
tuito da due 6TF (del tutto uguali nelle 
caratteristiche alle 807 in parallelo). Il 
circuito accordato anodico è previsto per 
10 -f 20 metri; in quest’ultimo ca¬ 
so il finale, duplica la frequenza del pi¬ 
lota. Il cambio è ottenuto corio-circui¬ 
tami o parte deirindnttanza anodica sui 
20 metri. Le prese per l’aereo sono due: 
una per i 40 e l’altra per i 20 metri. 


quella solita per tutti i ricevitori: la 
presenza delle due valvole in M F può 
produrre oscillazioni che rendono diffi¬ 
coltoso l’allineamento degli stadi di 
MF ; la presenza del potenziometro da 
10 KQ regolatore delle sensibilità con¬ 
tribuisce in maniera decisiva a stabiliz¬ 
zare i due stadi di M F. Il modulatore 
dovrà andare bene senz’altro: qualche 
volta la 6N7 invertitriee di fase può pro¬ 



MO NT AGGIO 

Si è utilizzato un unico telaio del for¬ 
mato di mm 450 per 350 per 120 forato 
e piegato come indicato nei piani di fi¬ 
gura 2, l’altezza del telaio è maggiore a 
quelle usuali inquantoehè si hanno due 
file di comandi anteriormente. 

I due comandi inferiori di sinistra 
vengono portati mediante dei lunghi al¬ 
beri ed un giunto isolato fino alla parte 
posteriore dello chassis dove fissati ad 
una mensoletta trovano posto il varia¬ 
bile del finale, il commutatore di gam¬ 
ma (interruttore) e la bobina ceramica 
del finale. 

La disposizione è stata studiata in mo¬ 
do di avere, oltre alla possibilità di por¬ 
re nella parte immediatamente superio¬ 
re il motorino giradischi senza dover au¬ 
mentare le dimensioni già notevoli della 
cassettina, da evitare qualunque accop¬ 
piamento fra trasmettitore e modulato¬ 
re, fra alimentatore e modulatore. Per 
la filatura si tengano sempre presenti le 
correnti circolanti, che in certi casi sono 
anche notevoli (es. i filamenti delle val¬ 
vole); fili che possono dare accoppia¬ 
menti devono incrociarsi solo ad angolo 
retto. 

MESSA A PLINTO 

La messa a punto del ricevitore è 


durre innesco a bassissima frequenza 
(motor-boating). 

In questo caso sarà agevole disporre 
fra lina delle sue sezioni e una 6J7 una 
controreazione, unendo le placche tra¬ 
mite una resistenza da 0,5 MQ. 

In egual modo si potrebbe avere un 
accoppiamento fra entrata ed uscita tra¬ 
mite la capacità dei contatti del commu¬ 
tatore; si disporrà allora un filtro passa- 
basso e costituito da una resistenza di 
0,25 MQ posta fra commutatore e griglia 
della prima 6J7 e da un condensatore 
da 1000-2000 pF posto fra deLLa griglia 
e massa. 

Per quello che riguarda Palimentato- 
re, data la notevole corrente circolante 
che raggiunge in trasmissione i 400 mA, 
si consiglia di regolare accuratamente 
il traferro delle due prime impedenze di 
filtro; tale traferro sarà dell’ordine dei 
0,4 mm. 

Per bilanciare la differenza di resi¬ 
stenza interna delle sezioni delle 5Z3 è 
consigliato di porre in serie alle quattro 
placche quattro resistenze di una cin¬ 
quantina di ohm, questo espediente evita 
un rapido esaurirsi delle 5Z3. Si tenga 
presente che i primi elettrolitici del fil¬ 
tro sono costituiti ciascuno da due elet¬ 
trolitici da 16 ,«F. disposti in serie fra 
loro; onde la distribuzione della ten¬ 
sione ai capi degli elettrolitici sia pro¬ 


porzionale, si pone in parallelo a ciascun 
elettrolitico una resistenza da 0,1 MQ 
(non segnate nello schema). 

La messa a punto della parte trasmit¬ 
tente verrà iniziata dall’oscillatore pilo¬ 
ta; allo scopo si disporrà in serie al cir¬ 
cuito anodico del medesimo un milliam- 
perometro da 100 mA e manovrando il 
condensatore di accordo si dovrà trovare 
un punto in cui la corrente anodica rag¬ 
giunge un minimo (circa 30 mA); detto 
condensatore di accordo verrà regolato 
su di una frequenza leggermente supe¬ 
riore a quella corrispondente al mini¬ 
mo ; è beninteso che la frequenza emes¬ 
sa sarà sempre quella del quarzo. 

Ciò fatto sì passerà all’accordo del fi¬ 
nale sui 7 Me; detta operazione verrà 
eseguita con il volume del modulatore 
a zero e senza antenna, servendosi del 
mi Ili ampere metro da 300 mA posto sul 
circuito anodico. Ruotando il variabile 
di accordo si avrà un minimo di cor¬ 
rente anodica in corrispondenza della ri¬ 
sonanza (circa 60 ni A > ; si potrà allora 
collegare l’aereo tramite una lampa¬ 
dina da 200 mA, 6 o 4 volt — a circa 
la 10* spira a partire dal lato freddo e 
la corrente anodica salirà a circa 160 
ni A (valore normale); si proverà comun¬ 
que a portare deLla presa un po’ più in 
alto o un po’ più in basso, in maniera 
da avere la corrente anodica prescritta, 
senza che avvengano altri fenomeni. 

La lampadina dovrà accendersi e la 
massima luminosità dovrà coincidere 
con la minima corrente anodica indicata 
dallo strumento. 

Si tenga presente ohe attaccando l’ae¬ 
reo bisogna sempre ritoccare l’accordo 
del finale. 

Eseguita questa operazione sui 7 Me la 
si ripeterà poi per intero sui 14 Me. 

Ciò fatto si metterà a punto la modu¬ 
lazione; questa operazione va eseguita 


JUfa 'Radio. 

di Corbetta Sergio 
MILANO - Via Filippino Lippi, N. 3ó. 
Telefono N. 2ÓÓ705 

★ 

MEDIE FREQUENZE 

★ 

Gruppi A. F, da 2, 4 e 6 gamme 
Massima sensibilità sulle onde cortissime 
Gruppi a 5 gomme pf r oscillatori modulati 
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con aereo attaccato (naturalmente andrà 
scelto un orario appropriato, in modo da 
non disturbare la banda) spingendo il 
volume del modulatore al massimo, lai 
modulazione dovrà risultare positiva 
cioè, ad incrementi della modulazione 
dovranno corrispondere incrementi della 
luminosità della lampadina aereo. Tn 
caso contrario si proverà ad invertire i 
capi del secondario del trasformatore di 
modulazione. 

E" fondamentale che l’aereo « carichi » 
bene, che cioè tiri fuori tutta la l’A F, 
che in caso contrario potrebbe entrare 
nel modulatore e con fischi, fischietti, 
scricchiolìi e ronzìi guastare la qualità 
della modulazione. Allo scopo sono stati 
previsti dei condensatorini da 300 pF su 
alcune griglie con lo scopo di convoglia¬ 
re verso massa residui di A F. 11 mo¬ 
dulatore, verrà spinto non oltre il neces¬ 
sario in modo da non superare il 100 % 
di modulazione. 

MANOVRA 

La manovra è estremamente semplice 
ed intuitiva. 


In ricezione radio il commutatore si 
trova in posizione 2 e mentre il volume 
generale è regolato in modo di avere 
una percentuale di modulazione richie¬ 
sta, il volume viene regolato agendo sul 
comando di sensibilità. Col commuta¬ 
tore in posizione 4 nulla viene alterato 
tranne che al posto dell’alto parlante 
viene inserita la cuffia. II passaggio dalla 
ricezione in trasmissione viene sem pii ce¬ 
rnente ottenuto portando il commutatore 
sulla posizione 3; in tale posizione, poi¬ 
ché viene tolta la tensione alla seconda 
valvola in M F, non avviene nessuna 
reazione fra ricevitore e trasmettitore an¬ 
che se il ricevitore è sintonizzalo sulla 
frequenza di trasmissione. La posizione 
I del commutatore è riservata per il fun¬ 
zionamento dell’apparecchio da radio- 
grammofono. Per chi Io preferisca sarà 
facile modificare la commutazione in 
modo da utilizzare questa posizione per 
la ritrasmissione. 

In trasmissione si può utilizzare il po¬ 
tenziometro del mescolatore per operare 
gradevoli fusioni della parola con la mu¬ 
sica del disco. 


Per i collegamenti nazionali ed euro¬ 
pei l’aereo ricevente potò essere un ae¬ 
reo interno, mentre che per i DX sarà 
necessario ricorrere ad un aereo esterno 
anche per la ricezione (o commuti are a 
parte l’aereo da trasmissione). 

D A T I 

Bobina oscillatore pilota 
Supporlo 20 mm, 34 spire, 0,6 nini 
smalto affiancate; presa ai centro. 
Bobina del finale 

Supporto 35 min, 22 spire, 0,8 nudo 
argentato (o stagnato), lunghezza del- 
Favvolgimento 44 nini. Presa per i 20 
metri: 15 a spira a partire dal lato 
freddo. 

Trasformatore di modulazione 
Sez. nucleo: 30x30 inni. 

Primario 1500 + 1500 spire, 2.25 smalto. 
Secondario 3000 spire, 0,30 mm smalto. 
Traferro circa 0.2 mm. 

N.B. - Il secondario si trova fra le 
due sezioni del primario. 

★ 


Ricezione delle stazioni dilettantistiche 


Continuiamo la pubblicazione dei principali dilettanti uditi presso il nostro Centro di ascolto nella terza decade di Marzo e nel mese di Aprile. 
Facciamo nolo che il valore di R è dato con la scala da 1 a 5. Facciamo altresì noto che a tutt'ora in Italia non è stata concessa alcu¬ 
na licenza per le trasmissioni dilettantistiche e di conseguenza il divieto di trasmissione rimane sempre in vigore. P- S. 


GIORNO 

ORA 

METRI 

NOMINATIVO 

OSSERVAZIONI 

23-3-46 

12.00 

40 

0N4RMA 

RST 368 QSO X2DY 


12.15 

40 

I1GHR 

RST 569 QSO ZA1CC QRA Firenze 


12.15 

40 

ZA1CC 

RST 378 QSO I1GHR QRA Tirana 


12,25 

40 

I1RDJ 

RST 268 QSO I1GHR QRA Vicenza 


21,00 

10 

W1GQV 

RST 369 QSO CQ 


23.20 

20 

W9TSW 

RST 479 QSO PY1BW (rtg) 


14.40 

40 

I1AB 

RST 379 QSO I1IK QRA Sud Bologna 

C.** -O-nu 

14,45 

40 

HB9AA 

RST 489 QSO CQ QRA Zurigo 


14,45 

* 40 

I1LPW 

RST 267 QSO HB9AA 


15,00 

40 

HB9CY 

RST 479 QSO HB9CK 


15,05 

40 

I1ZZ 

RST 479 QSO I1CC 


15,50 

10 

SU2GV 

RST 378 QSO GW60K (rtg) 


17,00 

20 

SM7XV 

RST 378 QSO HB9DY QRA Helsingborg (rtg) 

26-3-46 

14,40 

40 

OK3RA 

RST 267 QSO CQ (rtg) 


21,25 

20 

FT4S1 

RST 479 QSO 11MH QRA vicino Tunisi 


22.45 

20 

CX4CD 

RST 267 QSQ CQ (rtg) 


23,00 

20 

CX3CN 

RST 479 QSO Francia QRA Montev'deo 


23.00 

20 

CX2C0 

RST 479 QSO CQ QRA Montevideo 


23,10 

20 

CE3CT 

RST 378 QSO CQ QRA Santiago Chile 


23,15 

20 

PR4IE 

RST 357 QSO G9AA QRA Rio Janeiro (rtg) 

27-3-46 

14,40 

20 

G4DR 

RST 257 QSO CQ (rtg) 


14,55 

40 

OE1MX 

RST 468 QSO I1NS 


16,00 

40 

ON4AC 

RST 468 QSO F8CB QRA Bruxelles 

28 3-46 

11,35 

20 

0N4CWI 

RST 368 QSO CQ 

29-3-46 

10,30 

20 

FA8Y 

RST 469 QSO F2HG QRA Algeri (rtg) 


10,40 

10 

LI3JU 

RST 469 QSO G6CJ QRA LIBYA (nomin. norveg.) rtg 


11,15 

40 

LX1BG 

RST 359 QSO CQ QRA Lussemburgo 


14,25 

20 

EI20E 

RST 358 QSO CQ (rtg) 


14,40 

20 

ZC6NX 

RST 579 QSO SU1KE QRA Cortalyn Palestina 

30-3-46 

12,00 

40 

D4ASH 

RST 349 QSO F8B0S QRA Francoforte Meno 


22,00 

20 

SM3XT 

RST 468 QSO SU2AA QRA Sundsvall (rtg) 


22,10 

80 

HB9CB 

RST 279 QSO F8PIR QRA Ginevra 


22,30 

20 

SU1CX 

RST 568 QSO ZA1CC QRA Cairo 
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23,15 

20 

PY4BR 

RST 

569 

QSO 

F8ADC QRA Belo Horizonte (rtg) 


23,20 

20 

YV3ACE 

RST 

559 

QSO 

CQ QRA Caracas 

1-4-46 

10,40 

40 

I1RGR 

RST 

479 

QSO 

I1RMB 


14,40 

40 

I1RMB 

RST 

469 

QSO 

I1RGR 


10,50 

40 

Il FA 

RST 

459 

QSO 

11RGR 


10,50 

40 

I1CB 

RST 

357 

QSO 

11MB 


14,00 

40 

0N4RAT 

RST 

459 

QSO 

CQ QRA vicino Charleroi 


14,10 

10 

SU1CX 

RST 

468 

QSO 

F3LH QRA Cairo (rtg) 


17,20 

20 

Il TP 

RST 

458 

QSO 

CQ QRA Trieste (rtg) 


17,30 

20 

PK4DA 

RST 

358 

QSO 

SN5WB (rtg) 

6-4-46 

10.05 

40 

Il PE 

RST 

358 

QSO 

CQ 


10.10 

10 

YI2XQ 

RST 

246 

QSO 

CQ (rtg) 


10.15 

10 

SU1KE 

RST 

558 

QSO 

G6VQ (rtg) 


10.50 

40 

CR7BB 

RST 

459 

QSO 

IIRGR 


11.00 

40 

I1RK 

RST 

458 

QSO 

I1RGR QRA Toscana 


11.50 

40 

I1GHR 

RST 

458 

QSO 

CR7BB 

11-4-46 

15.00 

10 

SU7BR 

RST 

136 

QSO 

G7ID (rtg) 


16.00 

40 

HB9DQ 

RST 

459 

QSO 

I1BI QRA S. Croix 


16.00 

40 

ubi 

RST 

346 

QSO 

HB9DQ 


17.15 

20 

G9BC 

RST 

246 

QSO 

G7AX (rtg) 


17.25 

20 

XACC 

RST 

347 

QSO 

Il AZ (rtg) 

13-4-46 

11.50 

40 

I1SB 

RST 

358 

QSO 

I1RZ QRA sud Alessandria 


12.00 

40 

I1RZ 

RST 

358 

QSO 

MSB 


12.05 

40 

MCA 

RST 

469 

QSO 

CQ 


12.05 

40 

ON4ADS 

RST 

348 

QSO 

CQ 


20.45 

20 

Q9AA 

RST 

459 

QSO 

CQ (rtg) 


20.45 

20 

SU1JM 

RST 

349 

QSO 

CQ (rst) 


20.50 

20 

OQ5QR 

RST 

348 

QSO 

SM7PP QRA Leopoldvllle 


20.50 

20 

FA8C 

RST 

347 

QSO 

CQ QRA Algeri 


21.15 

40 

11NN 

RST 

348 

QSO 

F3CDC 


21.20 

40 

F3CDC 

RST 

458 

QSO 

I1NN QRA Corsica 


21.20 

40 

I1JA 

RST 

458 

QSO 

IIOR 


22.45 

20 

LU6DJ 

RST 

348 

QSO 

CQ (rtg) 


22.50 

20 

PY4BR 

RST 

559 

QSO 

SM7PP (rtg) QRA Belo Horizonte 


22.50 

20 

PY2HT 

RST 

348 

QSO 

CQ 


23.10 

20 

SU1JM 

RST 

347 

QSO 

HB9ET QRA Alessandria 


23.10 

80 

I1HS 

RST 

556 

QSO 

CQ 


23.30 

20 

CP6 

RST 

569 

QSO 

HB9HK QRA Asuncion 

16-4-46 

20.50 

40 

I1LR 

RST 

458 

QSO 

IIRGR 


21.05 

40 

I1BB 

RST 

358 

QSO 

IIRGR 


21.10 

40 

Il FR 

RST 

353 

QSO 

I1ZR 


21.15 

40 

iips 

RST 

388 

QSO 

CQ 


21.25 

40 

I1CM 

RST 

368 

QSO 

IIHS SU ORA 60 km ovest Venezia 


21.35 

i 40 

iihs 

RST 

379 

QSO 

I1SU/CM 


21.35 

40 

nsu 

RST 

368 

QSO 

UH S/SM 


21.45 

40 

iiage 

RST 

237 


QRA IOO km. sud Milano 


22.00 

20 

SM7XV 

RST 

568 

QSO 

F8XAB (rtg) QRA Helsingborg 


22 30 

! 40 

uba 

RST 

448 

QSO 

CQ 


22.40 

*40 

F8BCA 

RST 

348 

QSO 

MBA QRA Marsiglia 


22.40 

! 40 

HTF 

RST 

479 

QSO 

I1CM QRA IOO km est Milano 


22.50 

20 

11PG 

RST 

248 

QSO 

CQ 


23.00 

| 20 

L1ZW 

RST 

237 



17-4-46 

10.10 

10 

F8GG 

RST 

368 

QSO 

CQ QRA Toulouse 


15.00 

40 

I1ASA 

RST 

347 

QSO 

I1GA 


15.10 

40 

I1RW 

RST 

478 

QSO 

CQ 


16 45 

10 

W4BSS 

RST 

599 

QSO 

CQ 


16.45 

10 

ZS2XG 

RST 

369 

QSO 

CQ (rtg) 


16.50 

10 

SU1RC 

RST 

569 

QSO 

TAoDR 

18-4-46 

10.15 

40 

I1ABE 

RST 

358 

QSO 

F8G 


10.25 

40 

I1VRV 

RST 

479 

QSO 

I1CD 


11.40 

20 

SM5QN 

RST 

369 

QSO 

W9GR0 QRA Uppsala (rtg) 


11.40 

20 

W9GRQ 

RST 

237 

QSO 

SM 5 QN |rtg| QRA Stoccarda [truppe oc.) 

22-4-46 

1.055 

10 

ZS2XZ 

RST 

579 

QSO 

F8RQ QRA Port Elizabeth 


11.30 

10 

ZS6DJ 

RST 

468 

QSO 

VQ4AA (rtg) 


11.30 , 

10 

VQ4AA 

RST 

479 

QSO 

ZS6DJ (rtg) 

24-4-46 

10.10 

io 

OQ5BQ 

RST 

479 

QSO 

KA1AW QRA Leopoldville 


10.10 

10 

KA1AV 

RST 

589 

QSO 

OQ5BQ 


16-10 

40 | 

I1RC 

RST 

568 

QSO 

I1RV 


Ultimissima par i Radianti — Il Ministero Poste e Telegrafi ha deciso di concedere, in attesa della firma del decreto per la concessione delle licenze 
ai radianti, 50 permessi provvisori ad altrettanti radianti ben conosciuti dall'ARI. VARI, mentre ha provveduto a darne avviso immediato alle se¬ 
zioni è venuta alla determinazione di estrarre a sorte cinquanta nominativi fra quelli prescelti dalle diverse sezioni. 
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c STRUMENTI E MISURE RADIOELETTRIGHE 

GENERALITÀ ED IMPIEGO DEGLI STRUMENTI 
ELETTROMAGNETICI DI MISURA 

del per. ind. O. Termini 


6007/3 

Si definiscono strumenti industriali, 
quelli che danno il valore di una gran¬ 
dezza elettrica per lettura diretta o per 
moltiplicazione della lettura per una co¬ 
stante. 

Gli strumenti industriali constano di 
un organo o equipaggio mobile, la cui 
posizione iniziale di equilibrio è modi¬ 
ficata da una coppia motrice, proporzio¬ 



nale al valore della grandezza elettrica 
che si vuol misurare. La misura si ri¬ 
duce dunque a trasformare in coppia 
motrice una parte dell’energia, esistente 
nel circuito su cui si effettua la misura. 
L’equipaggio mobile assume una posizio¬ 
ne di equilibrio fra la coppia motrice e 
la coppia antagonista Lo resistente) che 
tende a ricondurlo nella posizione inizia¬ 
le di equilibrio. 11 valore della grandez¬ 



za misurata è determinato dalla posizio¬ 
ne di un indice, solidale all’equilibrio 
mobile, i cui spostamenti avvengono so¬ 
pra un quadrante graduato detto scala. 

La scala consta di una serie di divi' 
sioni che possono essere uniformi o no. 
In quest’ultimo caso la disuniformità 
consente di mantenere il medesimo va¬ 
lore ad ogni intervallo della scala. Si de¬ 
finisce costante dello strumento il valore 
della grandezza elettrica misurata da una 
divisione della scala. 


Portata dello strumento è invece il va¬ 
lore massimo della grandezza che può 
essere misurata. Se è c la costante di 
uno strumento la cui scala comporta n 
divisioni, la portata è evidentemente de¬ 
terminata dal prodotto nc. 

Gli strumenti industriali si suddivido¬ 
no in diverse categorie corrispondenti al 
principio scientifico, in base al quale si 
trasforma in coppia motrice una parte 
dell’energia prelevata dal circuito su cui 
si effettua la misura. 

Esistono cioè strumenti elettromagne¬ 
tici, termici, elettrostatici, ecc., ciascuno 
dei quali presenta particolari caratteri¬ 
stiche di funzionamento e di impiego. 
Gli strumenti di misura usati nel campo 
delle normali misura radio elettriche, so¬ 
no costruiti in base a fenomeni elettro- 
magnetici. La costituzione generica è 
quella riportata nella fig. 1. Essi com¬ 
portano una bobina mobile in grado di 
ruotare intorno al proprio asse entro le 
espansioni polari di un magnete perma¬ 
nente. Il supporto su cui è avvolta la bo¬ 
bina, ha una posizione iniziale di equi¬ 
librio, determinata dall’azione di una 
molla. Un indice solidale all’equipaggio 
mobile si muove sulla scala dello stru¬ 
mento. Quando la bobina è percorsa in 
un determinato senso, da una certa cor¬ 
rente, si crea un’azione elettromagnetica 
fra il campo magnetico entro cui si trova 
la bobina e la corrente di cui essa è per¬ 
corsa. L’azione elettromagnetica deter¬ 
mina quindi una coppia motrice che prò- 
voca uno spostamento della bobina in¬ 
torno al proprio asse. 

Questo spostamento, con il quale le li¬ 
nee di forza del campo creato dalla cor¬ 
rente, tendono a coincidere con le linee 
di forza esistenti fra le espansioni polari 
del magnete permanente, è sempre pro¬ 
porzionale all’intensità della corrente 
che circola nella bobina. La posi¬ 
zione di equilibrio della bobina mobile, 
in cui si effettua cioè la lettura della 
grandezza elettrica che si vuol misura¬ 
re, è determinata dalla posizione di 
equilibrio fra la coppia motrice creata 
dall’azione elettromagnetica e la coppia 
antagonista della molla. 


Uno strumento di misura elettromagne¬ 
tico può essere evidentemente adoperato 
soltanto per correnti continue, perchè il 
senso della corrente che viene fatta cir¬ 
colare nella bobina mobile, determina il 
senso di ruotazione di essa. Per misurare 
correnti alternate occorre provvedere al 
raddrizzamento di esse, e cioè trasfor¬ 
mare le correnti alternate in correnti 
unidirezionali, prima d’immetterle nel 
circuito della bobina mobile. 

E’ importante osservare che le indica¬ 
zioni fornite da uno strumento elettro¬ 
magnetico sono proporzionali all’inten¬ 
sità della corrente che lo attraversa, per¬ 
chè dal valore di essa dipende lo sposta¬ 
mento dell’equipaggio mobile. Con ciò 
le indicazioni dello strumento sono an¬ 
che proporzionali alla differenza di po¬ 
tenziale applicata ai capi. Uno strumen¬ 
to elettromagnetico può quindi servire 
indifferentemente, a seconda della gra¬ 
duazione della scala. 

Occorre anche osservare che in conse¬ 
guenza del principio scientifico su cui 
sono basati gli strumenti elettromagne¬ 
tici, si ha in essi una dissipazione di 
energia (watt), che può essere accettata 
solo quando essa è contenuta entro limiti 
particolari, determinati dalle caratteristi¬ 



che del circuito, in relazione alle carat¬ 
teristiche dello strumento, nonché al va¬ 
lore della grandezza elettrica in giuoco. 

Quando lo strumento è collegato in 
serie sul circuito in esame, esso consente 
di misurare Vintensità della corrente che 
circola. In tal caso, a parità di corrente 
che percorre lo strumento, è minore la 
energia dissipata in esso (ri 2 ), ed è mi¬ 
nore la caduta di tensione ai capi dello 
strumento, quanto più debole è il valore 
della resistenza interna. Nel caso contra¬ 
rio l’inserzione dello strumento provoca 
un mutamento notevole delle condizioni 
elettriche del circuito, per cui l’indica¬ 
zione ottenuta non corrisponde alle con¬ 
dizioni del circuito stesso. 

Quando invece lo strumento è colle¬ 
gato in derivazione ai capi del circuito 
in esame, esso consente di misurare la 
differenza di potenziale esistente fra que¬ 
sti due punti. 



I 
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A parità di tensione applicata, Ferente 
che lo percorre, quanto più energia dis¬ 
sipata in esso v 2 fr è minore ed è minore 
l’intensità della corrente che lo percorre, 
quanto più elevato è il valore della sua 
resistenza interna. 

Diversamente, quando l’intensità della 
corrente che circola nello strumento non 
è trascurabile rispetto all’intensità della 
corrente nel circuito su cui si effettua la 
misura, Findicazionc di esso non è più 
corrispondente al vero, perchè lo .stru¬ 
mento altera palesemente le condizioni 
elettriche del circuito stesso. Salvo casi 
specialissimi di progetto e di studio, che 
esulano dal lavoro normale di laborato¬ 
rio, si può ritenere che uno strumento 
avente una portata di 1 ni V rappresenta 
un conveniente compromesso tra costo, 
precisione ed elasticità d'impiego. 

Nel campo delle normali misure ra- 
dioelettriehe, uno strumento elettroma¬ 
gnetico consente di eseguire misure di 
correnti e di tensioni, entro valori diffe¬ 
renti di portata, purché sia corredalo di 
un dispositivo di selezione con cui si 
collegano rispettivamente in serie ed in 
parallelo ad esso, convenienti resistènze 
determinate dal calcolo. Per misurare 
una corrente di intensità maggiore della 
portata dello strumento, è necessario col¬ 
legare in parallelo alio strumento stesso, 
una resistenza di valore tale che le due 
correnti che percorrono, rispettivamente, 
lo strumento e la resistenza, stiano fra 
loro secondo un certo rapporto. In tal 
caso 1 indicazione dello strumento risul¬ 
ta moltiplicata per una « costante ». de¬ 
terminata appunto dal valore di questo 
rapporto. La resistenza in parallelo con 
lo strumento di misura si chiama shunt, 
dall'infinito inglese to shunt , che signi¬ 
fica derivare . Il procedimento di calcolo 
del valore di esso è facilmente compren¬ 
sibile applicando il secondo principio di 
K irebbe IT al circuito strumento-shunt , ri¬ 
portato nella iig. 2. In base a tale prin¬ 
cipio che cioè le correnti sono in rap¬ 
porto inverso alle resistenze dei rami si 
ha : 

ii rs 

1 


che, per una nota proprietà delle pro¬ 
porzioni può anche esprimersi sotto la 
forma : 

ii + * 2 rs + r 

1*1 rs 

per cui: 

rsf-r 

i-— i 14 -1 j—-x i\. ( 1 ) 

rs 

Se la resistenza dello shunt, r lT è 1/9 
di quella dello strumento, sostituendo 
nella (1), rs = 1/9 1 % si ha: 

1/9 r + r 

i — i l - -1() i L, 

1/9 r 

per cui l’insieme strumento-shunt con¬ 
sente di misurare una corrente 10 volte 
maggiore di quella indicata dallo stru¬ 
mento. 

Se invece r.s = 1/99 r, si ha: 

i = 100 ii ; 

per cui occorre moltiplicare per 11)0 la 
lettura dello strumento. 

Analogamente per rs = 1/999 r, 1 —1000 
ii ; per rs = 1/9999 r, i —10 mila i t ecc. 

Il fattore 10. 100, 1000, 10000, ecc., per 
il quale occorre moltiplicare la lettura 
dello strumento ditesi potere moltiplica¬ 
tore dello slmnl ed è quindi determinato 
dall’espressione 

rs + r 
r 

Volendo adoperare uno strumento e* 
lettromagnetico per misure di tensioni, 
comprese entro un valore differente da 
quello consentito tlal solo strumento, oc¬ 
corre .collegare in serie ad esso una re- 
M-lenza di valore tale da dar luogo a una 
caduta di tensione, il cui rapporto con la 
caduta di tensione provocata dallo stru¬ 
mento. determini il valore della costante 
per la quale occorre moltiplicare la let¬ 
tura dello strumento. Collegando infatti 
in serie allo strumento una resistenza ra, 
detta resistenza addizionale , tale che sia. 
ad esempio, ra=9/\ si ha: Va~9Y (fi¬ 
gura 3). 

Con ciò: 

I’i = Vu + V — 9 F = 10 V, per cui lo stru¬ 
mento misura una tensione esattamente 
uguale alla decima parte della tensione 


totale esistente nel circuito. 

Analogamente, se è r a = 99 r, oppure 
ra = 999 r, si ha rispettivamente, Ft —100 
V, Vt =1000 F ossia la costante e la por¬ 
tata dell’insieme strumento resistenza 
addizionale è rispettivamente 100, 1000 
volte di più della portata dello strumen¬ 
to come voltmetro. 

La soluzione dei problemi riguardanti 
le diverse portate degli strumenti di mi¬ 
sura, è fatto appunto in base alle pro¬ 
prietà trattale degli shunt e delle resi¬ 
stenze addizionali. . 


E It li A T A C O li n I U E 



Nel numero 3-4, lo schema di Fig. 2, pag. 27, 
deh'articolo del sig. Adriano Azzoli, è errato. 
La svista, della quale i nostri lettori ci vorran- 
no perdonare, è talmente evidente che non rite¬ 
nevamo necessaria mssuna rettijica. Di fronte 
però alle numerose richieste pubblichiamo qui 
sopra parte dello schema debitamente corretto . 
// commutatore C e a 2 vie, 3 posizioni, e non 
ad 1 via. 


NUOVE PUBBLICAZIONI 

Tocnica Elettronica — Ha fatto la sua apparizio¬ 
ne il primo numero di Tecnica Elettronica, di¬ 
retta dal doti. Adriano Pascucci. Ciascun arti¬ 
colo porta in testa la classificazione decimale. 

Radio Bollettino Mtcroson — Anche il Radio 
Bollettino Micrnson fa la sua prima apparizio¬ 
ne. Esso ha la fumiat e di illustrare al pubbli¬ 
co i prodotti del Micio so n Radio che ha inizia¬ 
to da poco la sua attività. 

Polìodi riceventi - Seri® D — // C. S. R- (Centro 
Sperimentale Radioelettrico ) ha iniziato con 
questa pubblicazione una serie di monografie 
che costituiscono un programma assai interes¬ 
sante inquantochè tendente a dipanare l'intrica¬ 
ta matassa delle valvole riceventi. 

Il primo fascialo è interamente dedicato alle, 
valvole riceventi di tipo europeo della serie D, 
ad accensione in CC. 

L’ argomento è trattato con dovizia dì dati e di 
curve ; una parte applicativa conclude il lavoro. 
Per il secondo numero è annunciata la tratta¬ 
zione delle valvole della serie E. 



Macelline bobiyrici per industria elettrica 


Semplici: per medi e grossi avvolgimenti 
CONTAGIRI Automatiche: per bobine a spine paral- 

BREVETTI E lele 0 a nic ^ 0 d °P e 

COSTRUZIONI NAZIONALI Dispositivi automatici : di metti corta — 
di metti cotone a spire incrociate 


Ini H. Parravieini * MIIANO * Via Sacelli 11 3 - Telefono 88-1111 
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ilcoiitoi 

LA RADIO 
PER TUHI 


I! < Coiibr S» è un apparecchio a 3 valvole, a 
reazione semifissa, destinato alia ricezione 
delle stazioni locali e vicine, e nelle ore se¬ 
rali, deile principali estere. Nonostante le li¬ 
mitate dimensioni (190x145x125), esso è mu¬ 
nito di un altoparlante di 130 m/m di diametro 
che permette di ottenere, grazie anche alle 
favorevoli caratteristiche del circuito a rea¬ 
zione, una fedeltà di riproduzione veramente 
eccezionale e un volume sonoro più che suf- 
ficente. Il «Colibrì» per II suo basso costo 


tori, si fornisce la scatola di montaggio com¬ 
pleta di tutti gli accessori; è cosi possìbile 
a tutti i dilettanti anche alle prime armi e 
con il solo ausilio degli schemi elettrici e di 
montaggio, di un cacciavite e un saldatore, 
costruire un apparecchio finito in tutti i più 
muniti particolari. 

Il «Colibrì» è Infatti racchiuso In elegantis¬ 
simo mobiletto In bakelìte stampata In vari 
colori lucida (rosso, verde, noce) con mano- 
poiine dello stesso colore; avanti l’altopar¬ 



(è l'apparecchio più economico attualmente 
sul mercato) è veramente l’apparécchio per 
tutti; per chi ha già un apparecchio di grandi 
dimensioni e quindi non trasportabile eper chi 
non ha la possibilità di acquistarne uno co¬ 
stoso, E infatti noto che, specialmente nel 
caos attuale deile trasmissioni, la stazione lo¬ 
cale è sempre la preferita perchè è l’unica che 
consente una ricezione priva di disturbi. '■ 
Per soddisfare anche le esigenze degli ama- 



lante trova posto la scala parlante In cristallo 
Illuminata per rifrazione, di realizzazione 
originale e semplicissima. Il circuito d’accor¬ 
do è formato da un trasformatore di aereo 
con bobina a nido d'ape in filo litzeda un con¬ 
densatore variabile a dielettrico solido appo¬ 
sitamente studiato e di limitatissimo ingombro. 
Il «Colibrì» può essere alimentato da qual¬ 
siasi rete a c. a. esso è Infatti provvisto dì 
autotrasformatore universale con prese a 
110-125-145-160-220 Volt. Per l'adattamento al¬ 
la tensione di rete basta spostare la vite dal 
cambio di tensione situato posteriormente. 
Per i m pedi re che si venga a contatto del telaio 
che è collegato ad un capo della rete è prevista 
una protezloneposteriore in materiale Isolante. 


La fìg. 1 rappresenta lo schema elettrico, 
mentre le ftg. 2 e 3 mostrano rispettivamente 
Il dettaglio del movimento dell'Indice, la vi¬ 
sta posteriore del telaio (è visibile sulla sini¬ 
stra Il comando della reazione). I particolari 
del montaggio, 1 valori del componenti e Io 
schema di montaggio vengono forniti Insie¬ 
me alia scatola di montaggio. 

I dilettanti vengono assistiti per la messa a 
punto del ricevitore. 



I prezzi sono di 


L. 


7.500— per 1' apparecchio completo 

7.0C0.- ia scatola di montaggio — sconto ci fi vendi: ori e oi soci deHa C. R A. I. 


I.C.A.R.E. 


/. CORRIERI - APPARECCHIATURE RADIO ELETTRICHE 

MILANO - VIA MAIOCCIII, 3 TELEFONO 270-192 
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LE EDIZIONI IL ROSTRO 




MONOGRAFIE DI RADIOTECNICA 



1. - N. Callegari 

Circuiti oscillatori e bobine per radiofrequenza progetto e costruzione. 

netto 

L. 50 

2. - N, Callegari 

Trasformatori di alimentazione e di uscita per radioricevitori progetto e costruzione 

netto 

L. 50 

3. - N. Callegari 

Progetto e calcolo dei radioricevitori (secondo ristampa).. . 

netto 

L. 80 

4. - N. Callegari 

Interpretazione delle caratteristiche delle valvole. 

in 

ristampa 

5. - G. Coppa 

Messa a punto di una supereterodina ... . 

netto 

L. 50 

6. - G. Termini 

Analizzatori universali di misura Costituzione funzionamento -progetto - costruzione - uso , 

netto 

L. 80 

7 - G, Termini 

Generatori di segnali per misure e prove di laboratorio Teoria e pratica . ... 

In 

preparaz. 

8. - G. Termini 

Voltmetri elettronici Teoria e pratica.. 

in 

prepara/ 


BIBLIOTECA DI RADIOTECNICA 



G. Termini 

Manuale per la pratica delle radioriparazioni (seconda ristampa) . 

netto 

L. 120 

G. Termini 

Gruppi di A F per ricevitori supereterodina plurionda Progetto, costruzione, allineamento - 

Volume in elegante veste tipografica, corredato da numerose tabelle e disegni ...... 


esaurito 

Ing. D. Pellegrino 

Trasformatori di potenza e di alimentazione (calcolo razionale) - Con riguardo al dimensiona¬ 
mento del trasformatore, alla verifica delle caratteristiche elettriche magnetiche, al. dati di avvolgimento, ed a! 
calcolo del trasformatori di potenza 

netto 

L. 100 

N. Callegari 

Onde corte ed ultracorte Teoria e pratica del compiesti riceventi e trasmittenti per onde corte ed ul 
tra corte - Seconda edizione riveduta ed ampliata. Ottima guida per le ricerche dei dilettanti 

netto 

L. 400 

Ing. M. Della Rocca 

La piezoelettricità Seconda ' dizione riveduta ed ampliala con Tagglunta della lavorazione e delle ap- 
plicozioni principali del quarzo. Riccamente illustrata ed In ottima veste tipografica ..... 

netto 

L. 400 

J. Bossi - N. Callegari 

Prontuario delle valvole termoioniche - riceventi Caratteristiche e dati d'impiego - Deriva dal¬ 
la fusione della V edizione di "Le Valvole Termoioniche, di J, Bossi e della II edizione di Le Valvole Rice¬ 
venti, di N. Callegari. - Assolutamente Indispensabile al radiotecnici .... . 


L. 300 

Dt. Ing. A. Aprile 

La pratica della televisione . 

in 

preparai. 

Pagamento per contanti. 
Porta e Imballo a carico 
del destinatario. 

Sconto del 10% agii 
abbonati alla rivista. 

RICHIEDETELI ALLA NOSTRA AMMINISTRAZIONE 00 ALLE PRINCIPALI 

LIBRERIE 



Giovani operai! Diventerete RADIOTECNICI, ELETTROTECNICI, CAP! EDILI, 

DISEGNATORI, studiando a casa per corrispondenza, nelle ore libere dal lavoro * Chiedete 
programmi GRAliS a: CORSI TECNICO PROFESSIONALI, Piazzale Loreto N.ó- 
M ILA NO - (indicando questa rivista) 



LAMELLE DI FERRO MAGNETICO TRANCIATE PER 
LA COSTRUZIONE DI QUALSIASI TRASFORMATORE 
- MOTORI ELETTRICI TRIFASI MONOFASI - INDOTTI 
PER MOTORINI AUTO CALOTTE E SF.RRAPACCHI 


MILANO 

Via Melchiorre Gioia 67 
Telefono N. 690-094 






























78 


1 9 antenna 


Numero 7-8 - Aprile 1946 


UN CENTRO DI STUDI DI FISICA 
BIOLOGICA A MILANO 


E’ in via di definitivo allestimento in 
Milano un Centro di Studi di Fisica Bio¬ 
logica con sede presso l’Istituto di Pa¬ 
tologia Generale della Università, che 
ha Io scopo di studiare i problemi vi¬ 
tali dal punto di vista fisico-matema¬ 
tico sia con ricerche teoriche, sia con 
esperimenti pratici. 

Il Centro sorge, praticamente, dal La¬ 
boratorio di Elettroradiobiologia fonda¬ 
to e diretto dal Dott. Franco Bellinza- 
ghi, medico biologo e noto radiotecnico. 

II Laboratorio, Completamente attrez¬ 
zato per ciò che concerne la parte tec¬ 
nica e fornito pure di numerosi stru¬ 
menti per le ricerche biologiche, farà 
parte integrante del Centro stesso che, 
diretto dal dottor Bellinzaghi, accoglie¬ 
rà la collaborazione di noti studiosi di 
scienze fisico matematiche e di cultori di 
biologia e si terrà in contatto con simi¬ 
lari Istituti italiani e stranieri. 

Le ricerche sinora compiute nel Labo¬ 
ratorio di Elettroradiobiologia miranti a 
studiare Fazione delle radiazioni hert¬ 
ziane sui fenomeni biologici hanno por¬ 
tato a risultati interessanti, aprendo il 
campo ad altre numerose esperienze che 
sono in via di attuazione. 

Tali risultati hanno chiaramente di¬ 


mostralo come Fazione delle radiazioni 
hertziane sui substrati viventi dipende 
da svariati fattori, in parte intrinseci al 
substrato, in parte esterni allo stesso, 
quali ad esempio la lunghezza d’onda 
delle radiazioni, la loro intensità, la for¬ 
ma del campo, la costante dielettrica 
media del substrato, la conducibilità e 
la permeabilità magnetica dello stesso, 
ecc. 

Si è pure constatato come la mancan¬ 
za di una precisa valutazione della in¬ 
terdipendenza di tali fattori nelle espe¬ 
rienze sinora condotte dai vari Speri¬ 
mentatori non ha consentito una esatta 
interpretazione dei fenomeni osservati. 

Il principale campo di indagine che 
verrà affrontato dal Centro di Studi di 
Fisica Biologica è un completo studio 
comparativo sull’azione esercitata dalle 
radiazioni elettromagnetiche di varia 
lunghezza d’onda nello svolgimento dei 
fenomeni vitali. 

Questo studio che richiederà notevole 
disponibilità di mezzi e di lavoro con¬ 
sentirà una precisa e sintetica visione 
dell’azione biologica dell’intera gamma 
delle radiazioni elettromagnetiche, dal¬ 
l’estremo hertziano all’estremo corto 
(raggi X e gamma). ^ 


CORRISPONDENZE DALL’AMERICA 


6053 

UNA RADIO CHE PUÒ ESSERE CON¬ 
TENUTA NEL PALMO DELLA MANO 

La famosa « radiospoletta » che è 
un apparecchio radioricevente e trasmit¬ 
tente completo installato entro la ogiva 
di una granata da cinque pollici (127 
inni) — ha portato alla costruzione di 
una radioricevente così piccola che può 
essere contenuta nel palmo della ni ano. 
Le minuscole valvole della radiospoletta 
ed il nuovo processo dei « fili stampati » 
costituiscono i fattori principali che han¬ 
no consentito la costruzione della radio- 
ricevente. Le valvole sono di dimensio¬ 


ni non superiori a quelle di fagioli piut¬ 
tosto grossi. 

11 nuovo sistema di fili conduttori, re¬ 
centemente reso di pubblica ragione dal- 
l’Ufficio Nazionale Brevetti, sostituisce il 
tradizionale groviglio di fili contenuto 
l’interno dell’apparecchio, con un siste¬ 
ma di semplici linee tracciate con in¬ 
chiostro d’argento su un foglio sottile 
rii materiale isolante in ceramica. Tale 
speciale inchiostro, tracciato sulla lastra 
con una matita di seta, lascia nell asciu¬ 
garsi delle striscioline di argento che as¬ 
solvono la funzione di conduttori. Nello 
stesso modo, ma usando inchiostro di 
carbone invece che di argento, vengono 
« stampate » le resistenze. I condensato- 
ri, costituiti da piccoli dischi di cera¬ 



mica rivestiti d’argento, sono applicali 
allo chassis nello stesso modo in cui le 
valvole sono inserite negli zoccoli. Per¬ 
sino gli avvolgimenti possono essere 
stampati invece-che avvolti. 

La fonte di energia per questi appa¬ 
recchi in miniatura è costituita da una 
piccola pila a secco che può essere sosti- 
luita da una dinamo, come quella del 
fanalino delle biciclette, o anche dal co¬ 
mune impianto elettrico domestico. E’ 
stato inoltre appositamente ideato per 
questi apparecchi un alLoparlante in mi¬ 
niatura, che occupa uno spazio non mag¬ 
giore di quello occupato da un pacchet¬ 
to di venti sigarette. 

IJ8IS 


TERMINOLOGIA TECNICA 
DELLA LINGUA INGLESE 


English Tehnical Lessons 
(The seeond exercise) di G. Termini 


A nude - A 11 eleclrode M to wich an 
electron 1,5 stream flows 16 . 

Antenna - A conduci or 1 ' or a Sy¬ 
stem of conductors for radiaiing 18 or 
ree piriti a, 19 radio waves 2 ". 

Atmospherics strays produced by at- 
mosferic condictions. 

Attenuation - The reduction in power 
of a w r ave or a current with increa- 
sing distance from thè source of tran- 
smission. 

A lidio-frequency J1 - A frequency cor- 
responding to a normally audible sound 
trave J2 . The upper limit ordinarily 
lies between 10,000 and 20,000 cycles. 

Audio - frequency transformer 23 
A transformer for use with audi-o-fre- 
quency currenls. 

Automatic volume control JA - A self- 
acling device which maintains thè out¬ 
put Constant within relalively narrow 
limits vvhile thè input voltage varies 
over a wide rango. 

Bafflé 23 - A parlition which may be 
used with an acoustic radiator to im- 
pede cireulation between front and 
back. 

Band-pass filler =f> - A filler design ed 
to pass currents of frequencies within 
a continuous band limited b> an up¬ 
per and a lower criticai or cnt-off fre¬ 
quency 2 ‘ and substantially reduce thè 
amplitude of currents of all frequen¬ 
cies 011 Iside of that band. 

Beat 2& - A complete cycle of pul¬ 
sai ions in thè phenomenon of beatitig 29 

Beat frequency 30 - The number of 
bats per seeond. This frequency is e- 
qual to thè difference between thè fre¬ 
quencies of thè eombining waves. 

Beatitig - A phenomenon in which 
two or more periodie quantities of 
rlifferent frequencies react to produce 
a resultant having pulsations of am¬ 
plitude. 

Broadcasting 31 - Radio transmission 
inlended for generai reception 32 . 

By-pass condenser 33 - A condenser 
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ui-ed lo prò vide an alternai in g-c urrent 
patii 81 of romparaliveJy low impellali- 
ve around some circuii element. 

11 clcctrode, elettrodo. Eour-eleetrocU 
valve, tetrodo o valvola a quattro elet xfi 
valve, tetrodo o valvola a quattro elettro¬ 
di; three-electrode tube, triodo, tubo a tre 
elettrodi. Si ha anche cnntrol-electrode, 
per elettrodo pilota, di coniando; inter - 
feciroti< capaciti /. per capacità interclet- 
irodica, cioè capacità ira gli elettrodi di 
un tulio. 

13 electron, elettronico. Electron tube, 
tubo elettronico, cioè valvola. 

lfi Può tradursi : un elettrodo in cui .scor¬ 
ze ( fiows) una corrente (stream) elettro¬ 
nica. 

]r conduetor , conduttore, The resistance 
of a conduetor depeinls upon thè mate¬ 
rial, its cross-sectional area (area sezione), 
and length (lunghezza). 

1S radiatine, radiante, raggiante; qui 
sta per trasmissione di onde radio (radio 
waves). Si hanno anche: radiation resi- 
sianve, per resistenza di radiazione; ra - 
dia fiori e f fide nei] per rendimento di ra¬ 
diazione; radiation patierns, diagrammi 
di radiazione, ccc. 

lu receiving, da to receive, ricevere, lie- 
ceiuer, ricevitore, cioè ratlioapparato atto 
a ricevere i segnali delle stazioni trasmit¬ 
tenti. 6,3 volt glass receiving tube, tubi 
in vetro ( glass) per ricevitori a 0,3 volt. 

" Radio waves, radio onde. Ilalf-wave, 
semionda; qnarter-ivave, quarto d’onda. 
Slationary waves, onde stazionarie; (Car¬ 
rier mane, onda portante; modulateli wa¬ 
ves, onde modulate; continuità s waves, 
onde persistenti, eoe. 

21 Audìa-freqnenvy, frequenze acustiche, 
musicali. Abbrevinosi comunemente a. f. 
Audio-frequeneies cange (estensione) from 
IH lo 15,000 cydcs pei- secoiul. 

-• audible sound wuve, letteralmente on¬ 
da sonora udibile. 

23 tcansfnrmcr. trasformatore, cioè di¬ 
spositivo atto a modificare (trasformare) 
i valori delle grandezze elettriche alter¬ 
native. 

All transformer which deli ver conside¬ 
ra ble power, either from a power line or 
as pari of a f Tansini Iter or revolver, are 
cailcd power transfor'mers and are classi- 
tted according to tbeir eonstruetion as 
open core and closed core; I open core, 
nucleo aperto; closed core, nucleo chiuso). 

21 Automatic volume control, letteral¬ 
mente: controllo automatico di volume; 
meglio regolatore automatico di sensibi¬ 
lità. in quanto è noto che provvede a far 
variare Pampliflcazione (sensibilità) dei 
tulli di aita e media frequenza. Abbre¬ 
viami a. v. e. e anche AVC. A VE Circuit 
è il circuito per la regolazione automa- 
lira di sensibilità. 

Ruffe - Qui sta per designare lo Scher¬ 
mo acustico di cui si fa uso con i ripro¬ 
duttori elettroacustici. Serve ad impedire 
i fenomeni d'interferenza fra gli sposta¬ 
menti di aria prodotti anteriormente 
{front) '• quelli prodotti posteriormente 
i bacìi). 

2.1 Rand-pass-fìlter. nitro passa banda e 
filtro di banda. 

27 Cut-off, tagliare, recidere, fendere. 
Cut-off frequency, frequenza d’interdizio¬ 
ne. Cutoff voltuge (or bias) è il potenziai 
d’interdizione del tubo elettronico. 

28 Beat, battimento. 

30 Phcnomenon of beating . fenomeno dei 
battimenti. 

3.1 Reut frequency, frequenza dei batti¬ 
menti. 

31 Broadcasting, radio diffusione, lì. lì. 
vale British Broadcasting Corporation 

r sta a indicare la Corporazione Britan¬ 
nica ili Radiodiffusione. In America si ha 
la N. lì. cioè: National Broadcasting 
Corporation e la (1. B. S., Columbia Broad¬ 
casting System. Letteralmente broadca¬ 
sting significa lanciare, diffondere. 

32 General reception, radioaml izioni cir¬ 
cola ri. 

33 Ry - pass, letteralmente passaggio- 
altra verso By-pass condensa', è, conden¬ 
satore di fuga, il cui scopo è cioè quello 
di permettere il passagio delle correnti 
alternate di alta o bassa frequenza. 

31 putii, sentiero! calie, stradiceiuola. 
II significato tecnico è però di via, intesa 
cioè come mezzo. 


C O N S U 


Questa rubrica è a disposizione 
di tutti i lettori, purché le loro 
domande, brevi e precise, riguar¬ 
dino p/\ ble mi di interesse gene¬ 
rale 0 apparecchi da noi descritti . 
Agli abbonati si risponde gra¬ 
tuitamente su questa rubrica, co¬ 
loro che non lo sono dovranno 
accompagnare ogni richiesta da 
50 lire. 

Per consulenze di carattere par¬ 
ticolare, traduzioni, ccc. prezzo 
da convenirsi volta per volta . 


G. Ter 6612 - Sig. U. Fraticelli 

Torino 

Domanda schiarimenti : 

1) sulVesatte za dello schema elettrico 
di un ricevitore con due tubi 6BN8 
e WE13; 

2) sull'uso di compensatori semijìssi di 
allineamento (trimmers) che risulta¬ 
no collegati sul rotore (contatto lun¬ 
go) del commutatore di gamma; 

3) sui dati costruttivi delle induttanze 
che si vorrebbero adoperare; 

4) sui dati costruttivi delVimpedenza (li 
arresto da adoperarsi sul circuito 
anodico del tubo rivelatore; 

5) circa il valore di un condensatore 
fisso con cui ridurre la capacità to¬ 
tale del condensatore variabile dì 
accordo ; 

b) sulla reperibilità del tubo 1628 e del 
materiale adoperato dall'htg. Parenti 
nel trasmettitore da 30 W per 224 
MH2. 

1) Lo schema è esatto. 

2) Collegando ì compensa lori di alli¬ 
neamento (trimmers) nel rotore 
contatto lungo) del condensatore di 
gamma, non è possibile realizzare ac¬ 
curatamente la messa in passo sui 
due campi d'onda previsti. E' quindi 
consigliabile assegnare un compensa- 
loro ad ogni induttanza di accordo. 

3) I dati costruttivi delle induttanze so¬ 
no esatti. 

1> La L7 (320 «pire) può essere sosti¬ 
tuita vantaggiosamente con l'impe¬ 
denza « Geloso ». E’ necessario im¬ 
pedire ogni fenomeno di accoppia¬ 
mento fra questa impedenza e i cir¬ 
cuiti di accordo del ricevitore; non 
c quindi possibile collocare detta im¬ 
pedenza sul tubo di sostegno delle 
bobine L5 e L6. 

ji L’espressione di calcolo della capa¬ 
cità equivalente a due condensatori 
(CI e C2> in serie, è: 

C ■ C a 

Ce = -— 

C'4 c 2 

Se ri considera Ce = 80 pF e CI 
— 180 pF, sostituendo -i ottiene: 

480 C2 

80 - - 

180 ì- C2 

0 quindi risolvendo ? 


LENZA 


80 (480 + C2) = IMO C2 
381004 80 C2 - 180 C2 
38108 100 €2 

38 400 

C2 = - = 96 pF 

400 

e tale è il valore del condensatore 
fisso da collegare in serie al conden¬ 
satore variabile di accordo, per otte¬ 
nere la capacità equivalente prevista. 

6) Il tubo 1628 può essere richiesto al¬ 
la F.LV.R.E. Il materiale occorrente 
alla realizzazione del trasmettitore in 
parola, può essere trovato anche 
presso qualche dilettante. Non è pos¬ 
sibile dare qui degli indirizzi. 

G. Ter 6613 - Sig. C. Minorini 

(Castellanza Varese) 

Chiede alcune precisazioni circa Fer¬ 
rare dì letture e il deterioramento cui si 
può andare incontro , non commutando 
il raddrizzatore del « microtester » del 
Doti. Pera , descritto nel l\. 1-2, gen¬ 
naio 1946. 

Esiste infatti una imprecisione, o er¬ 
rore di lettura, che si aggira intorno al 
2 % e che si è volutamente accettato per 
evidenti ragioni di semplicità e di in¬ 
gombro; gli scopi pratici del u micro- 
tester » consentono di non tenerne conto, 
perchè esso è accettabilissimo non solo 
nel servizio volante, ma anche nelle nor¬ 
mali misure di laboratorio. Inoltre non 
vi è alcun pericolo di deterioramento 
del raddrizzatore, perché il mi ero tester 
la uso delle sole portate volt metri che. 
L'insieme strumento (da 100 pA) - rad- 
drizzatore è, in ogni caso, in serie ad 
una resistenza di valore elevalo (0,05 MQ, 
0,5 MQ e 5 Mi2- rLpeltivamente per 5, 
50 e 500 V). 

G. Ter 6614 - Sig. F. Gessi 

Imola (Bologna) ^ Abbonato N. 9625, 

Sottopone ad esame lo schema di un 
amplificatore in cui si adoperano i tubi 
EF6 e 6L6, e domanda per quali cause 
manca la erogazione di potenza nei li¬ 
miti previsti , 

11 circuito elettrico è esalto per quan¬ 
to riguarda la distribuzione e i collega¬ 
menti dei singoli elementi, ma non per 
(pianto si riferisce alle condizioni di la¬ 
voro dei tubi, come si comprende esa¬ 
minali 3o i valori delle tensioni di ali¬ 
mentazione riportate sullo schema. 

Occorre infatti tener presente che per 
raccogliere ai capi del carico la massima 
potenza di uscita (6,5 W con una di¬ 
storsione complessiva non superiore al 
18 0 <ri, il tubo 6L6 può lavorare in due 
condizioni diverse, e cioè: 






a) 
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Nel caso del circuito in esame uè 
l una nè l’altra condizione è verificala. 
E’ importante ricordare inoltre che il 
trasferimento della potenza di uscita dal 
circuito anodico del tulio il riproduttore 
è vincolato al valore della impedenza 
del carico che dipende dalle condizioni 
di funzionamento del tubo. 

Cosi, funzionando nei termini raccolti 
in a) occorre una impedenza di carico 


di 2500 Q, mentre per b ) ne occorrono 
4500. Ciò porta a concludere che le pro¬ 
ve tecniche di messa a punto consistono: 

a) nel conoscere il valore dell’im¬ 
pedenza di carico del trasformatore di 
uscita che può essere adoperato; 



Trasmettitore radiotelegrafico ad onde persi¬ 
stenti. Potenza dì uscita , circa 70 W. 

b 1 nel dimensionare conseguente¬ 
mente le tensioni di alimentazione in 
modo, cioè, che il tubo funzioni nelle 
condizioni richieste dal valore deìl’im- 
pedenza di carico. 

Per quanto riguarda il valore della 
impedenza di carico, ci si può riferire ai 
dati del costruttore. Le condizioni di 
funzionamento del tubo possono essere 
controllale sperimentalmente con la mi¬ 
sura delle tensioni e delle correnti esì¬ 


stenti nei circuiti di alimentazione (di 
anodo e di griglia schermo). In tal 
caso i dati ottenuti dovranno corrispon¬ 
dere ad ima delle' due condizioni ripor¬ 
tale in a) e b). 

Un’ultima considerazione merita il 
valore del condensatore elettrolitico in 
parallelo sul circuito di aulopolarizza- 
zionc del tubo 6L6. Il valore di 10 /xF 
può essere convenientemente aumentato 


con particolari miglioramenti di respon¬ 
so sulle frequenze inferiori dello spet¬ 
tro acustico. 

Infine, le condizioni dinamiche di 
funzionamento del tubo 6Ló possono 
essere verificate mediante il i oni rollo 
della corrente anodica del tubo stesso. 
Se si collega, cioè, uno strumento di 
giusta portata (100 111 A 1 a valle del ca¬ 
rico anodico, in modo cioè che non sia 
Itercorso dalla corrente della griglia 
schermo, si dovrà ottenere una corrente 
di 78 111 À per il caso a) e una corren¬ 
te di 54,5 mA per il caso b), quando la 
tensione BF ha una ampiezza di 14 V e 
di 12-5 V rispettivament e per «) e per b I. 

Variazioni superiori indicano che il 
tubo non lavora in condizioni di linea¬ 
rità. Ciò può anche dipendere da esau¬ 
rimento del tubo stesso, che provoca 
uno spostamento della caratteristica di 
funzionamento. Le condizioni <ii lavo¬ 
ro del tubo EF6 invece sono corrette. 
E’ però conveniente di aumentare il 
valore del condensatore di disaccoppia¬ 
mento sulla griglia schermo. Adattando 
0.25 yF, o meglio 0,5 /xF, il tubo può 
lavorare con 0,3 MQ di carico (circuito 
anodieoi e 0,5 MO in serie alla griglia 
schermo. 

G. Ter 6615 - Sig. I. Castellani 

Ascoli Piceno - Abbonato N. 7542. 

Chiede : 

1) Lo schema di un trasmettitore in 
cui si adoperino tre tubi 807; 

2) ) Lo schema di un circo ECO con 
ii tubo 807; 

3) Schiarimenti circa il sistema di 
antenna da usare con il trasmettitore di 
cui sopra . 

Vi sono diverse soluzioni riguardanti 
lo schema di un trasmettitore con tre 


tubi 807. Filiamo le più convenienti: 

ni Un trasmettitore radiofonico con 
un tubo 807 funzionante in regime di 
autoeccitazione, seguito da un altro tubo 
807 per Fumplìfìcazione di potenza. 
11 modulatore può in tal caso compren¬ 
dere un terzo tubo di potenza 807, 
preceduto da uno stad o preamplilicato- 
re di tensione, con un pentodo litio 
E Pò, 677 o simili, oppure da due stadi 
in cascata con un tubo EIR. Lo schema 
di un’apparecchiatura del genere è ri¬ 
portalo nella fig. 1, nella quale si pre¬ 
cisano inoltre le condizioni di funzio¬ 
namento. 

h) Un trasmettitore radiotelegrafi!o 
ad onde persistenti con un tubo 807 
per Io stadio idiota e due tubi 807 in 
parallelo per Famplifìcazionc di po¬ 
tenza. 

In tal caso la manipolazione può av¬ 
venire per corto circuito della induttan¬ 
za di reazione del pilota, per mezzo di 
un adatto soccorritore. La fig. 2 mostra 
lo schema di tale disposizione. 



gamma di tunzionumenlo. Disponendo 
di un quarzo, i potrà sostituire ai due 
-ludi pilota, il circuito dalla fig. 3 o 
anelo* quello della fig. i con notevole 
miglioramento dì stabilità della frequen¬ 
za di trasmissione. 



Generatore pilota sfCO» (electron - coupled 
oscillator) 

Lo schema di un generatore pilota 
« ECO ». cioè eleclron-coupled-oscilla- 
tor. è riprodotto nella fig. 5. 

Per quanto riguarda infine il sistema 



Generatore pilota Colpitt } seguito da uno stadio amplificatore di potenza. Modulazione per varia¬ 
zione di tensione anodica e di griglia schermo 
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di antenna, possiamo dare soliamo al 
cune indicazioni schematiche, perchè la 
vastità dell'argomenló è tale che non 
può essere trattata qui. 

Le iigg. 6 e 7 si riferiscono alPaccop- 
pi amento e al dimensiona meri lo di un 
aereo mar còni a no e di una particolare 
disposizione di un dipolo di Hertz, 
noto col nome di Antenna Zeppelin (o 
Zepp-Anteiina). Il problema deìPanlen- 
na è di natura complessa, e verrà trat¬ 
tato prossimamente in queste pagine, in 
una serie di informazioni destinate agli 
operatori di stazioni trasmittenti. 



Aereo Marconi 

Gli elementi caratteristici di un aereo marconiano 
sono tre e cioè : lunghezza, altezza e colle¬ 
gamento di terra. 

La lunghezza è una funzione della lunghezza 
d’onda di lavoro e può essere modificata a vo¬ 
lontà dall’ operatore, ( entro i limiti necessari ) 
mediante gli organi di accordo di cui essa è 
provvista. Alla portata della trasmissione com¬ 
pete invece 1’altezz.a dell’aereo. 

Nel collegamento di terra si deve ricercare la 
minima resistenza possibile per le correnti alla 
frequenza di lavoro. Quando ciò non e possibile 
è conveniente ricorrere a uri contrappeso, co¬ 
stituito da uno o più conduttori orizzontali gia¬ 
centi sul piano dell’aereo. 

Un aereo marconiano ha una lunghezza d’onda 
naturale pressoché uguale a 4,2 volte la sua lun 
ghezza in metri. 

Circa il s : stema di accoppiamento fra l’aereo 
marconiano e l’amplificatore di potenza del X 
M T R, è consigliabile quello induttivo della 
igura 6. 


Aereo Zeppelin 

L’aereo Zeppelin o “Zepp-Antenna,, appartiene 
ai dipoli di Hertz ed assume la posizione ripor¬ 
tata nella fig 7. 

La lunghezza minima deU’aereo (L) e data dal¬ 
l’espressione : L 0,475 X, nella quale \ è la 
lunghezza d’onda di lavoro. 

La linea di alimentazione deve avere una lun¬ 
ghezza pari a un uumero dispari di quarti d'onda. 
Da tale lunghezza risul'a determinato il sistema 
di accordo che può essere: a) in serie, quando 
al circuito di accoppiamenti) compete un ventre 
di corrente, oppure b) in parallelo, quando si 


ha invece un ventre di tensione. La linea di ali¬ 
mentazione è dimensionata correttamente, quan¬ 
do le correnti ù e h dei due conduttore si equi¬ 
valgono 

G. Ter 6616 - Sig. A. Bongio- 
vanni 

Volvera (Torino) 

Segnala i seguenti inconvenienti ri¬ 
ti (nitrati in un amplificatore microfo¬ 
nico : 

ai insufficienza di resa con un mi¬ 
crofono piezoelettrici) ; 

b) Disturbi di rigenerazione con lina 
capsula a carbone accoppiata al tubo 
preamplificatore con un trasformatore 
avente un rapporto di 1 a 50. 

a) La tensione di resa del microfo¬ 
no piezoelettrico è sensìbilmente infe¬ 
riore a quella di una normale capsula 
a carbone. L* inconveniente lamentalo 
può quindi dipendere da insufficiente 
amplificazione. E’ però necessario veri¬ 
ficare se i! circuito di trasduzione adot¬ 
tato segna le norme segnalale dalla 
fig. 8. 

b) Il fenomeno riscontrato è noto 
col nome di « effetto Larsen » ed è do¬ 
vuto alle onde acustiche emesse dal ri¬ 
produttore e che sono ricevute dal mi¬ 
crofono. Con una capsula a semplice 
bottone, il rapporto del trasf. di accop¬ 
piamento può essere compreso fra 1/21) 

Circuito di trasdu¬ 
zione fra un micro¬ 
fono, piezoelettrico 
e il circuito di en¬ 
trata di un tubo am¬ 
plificatore. 

e 1/10. Inoltre per evitare i fenomeni 
di saturazione sarà conveniente ricorre¬ 
re ad un regolatore manuale dì volume 
del tipo riportalo nella fig. 9. Così pure 
la tensione continua di alimentazione 
del microfono, non deve superare il va¬ 
lore stabilito di esercizio. Con tre ele¬ 
menti di pila in serie si hanno circa 4 V 



catodo 

Fio 3 (massa) 



alia gl de! tubo 
amplificatore 
->■ • ci catodo 
(feto au topo farti:j 


mentre possono essere sufficienti soltanto 
3 V. Per eliminare ['effetto Larsen,- o 
effetto di rigenerazione, si conoscono 
due soluzioni, e cioè: 

a) allontanare quanto più possibile 
il riproduttore elettroacustico (altopar¬ 


lante) dal microfono. La soluzione mi¬ 
gliore consiste ovviamente nel disporre 
di due locali separati. 

b) fare uso di un microfono di scar¬ 
sa sensibilità, tenendolo molto vicino al¬ 
la sorgente sonora. 

Inutile dire ebe qui omettiamo di trat¬ 
tenerci su altre cause, quali ad esempio 
quelle inerenti alla schematura e alla 
ubicazione reciproca dei conduttori e 
degli elementi dei circuiti, perchè ci 
sembra che in questo caso essi non sono 
da prendere in considerazione. 



Vf - - 

6,3 V 

Ili 

0,8 M LI 

If 

0,3 A 

s 

4507-A \ 

Va 

250 V 

iti 

3,lmA 

Vg, 

lOOV 

Vg, 

0.5V 

\g. - 

2 V 

ik 

11,9 mV 


Rg = 20.0000 

G. Ter 6617 - Sig. Michele Mio 

Feria (Napoli) 

Il 6SA7G/d è un tubo a cinque griglie, 
generalmente usato per lo stadio di con¬ 
versione delle frequenze portanti nei ri¬ 
cevitori supereterodina. 

Lo schema tipico d’impiego e i colle¬ 
gamenti allo zoccolo sono riportati nel¬ 
la fig. 10. 

Le diverse condizioni di funzionamen¬ 
to sono riassunte nella tabella che è qui 
riprodotta. 

Il lui »o 6SK.7GT ha invece le mede¬ 
sime caratteristiche del tubo 6K7G. Uni¬ 
ca variante è nel collegamento all’elet¬ 
trodo di controllo (g 1 ) che è sistemato 
sullo zoccolo di sostegno del tubo. 

G Ter 6618 - Dott. G. Sticco 

A sti 

Circa (pianto ci richiede sul « micro¬ 
tester » del dott. Pera, verrà comunicato 
direttamente dall'autore del medesimo. 



RIENTRANDO dallo sfollamento 
RIPRFSO COSTRUZIONE APPARECCHI 

ANSALDO LORENZ IIVICTIIS 

ACCESSORI I RIPARAZIONI 

MILANO - VIA LECCO. N- 16 - THLFF. 2*.816 
MACH RIO (finanza) VIA ROMA. 13 - t 77Ó4 
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I" CONGRESSO NAZIONALE 
COMMERCIANTI RADIO 

L’ A.N.C.R.A. (Associazione Naziona¬ 
le Commercianti Radio e Affini) ha 
indetto il 1° Congresso Nazionale di 
tatti i Radio Commercianti e delle 
Associazioni d’Italia. 

Il Congresso che si è tenuto a Ge¬ 
nova l’il maggio 194fì vuole essere 
una pietra miliare sulla strada che 
porterà al riconoscimento dei diritti 
dei Radio rivenditori. 

In questo periodo di travaglio l’A.N. 
C. R. A. intende raccogliere intor¬ 
no a sè tutti coloro che dalla radio 
traggono la ragione della loro vita, 
onde potenziare il proprio organismo 
al massimo e prepararlo a sostene¬ 
re quelle lotte inevitabili in ogni 
campo di lavoro, per il consegui¬ 
mento della Finalità che si propone. 
L’ A.N.C.R.A ha rivolto un caldo ap¬ 
pello a tutti ì radio rivenditori Ita¬ 
liani invitandoti a presenziare ques¬ 
to loro 1° Congresso. Con il loro in¬ 
tervento i Radio commercianti han¬ 
no dimostrato che la loro categoria 
intende non solo chiedere, ma offri¬ 
re il proprio contributo fattivo al¬ 
l’auspicato progresso della scienza 
radiotecnica. 


VILLA RADIO 

VENDITA APPARECCHI 
RADIO E ACCESSORI 

MILANO - VIA PISANELLO N. 29 - TEL. 495192 

Prima di fare i -vostri a j q u i s t i, 

interpellateci 


Radio R. Campos 


Laboratorio attrezzato per ri¬ 
parazioni sollecite e accurate 
di apparecchi radio, strumenti 
e apparecchi di misura, parti 
staccate, trasformatori di ali 
mentazione, medie frequenze, 
gruppi di A. F., ecc.. ecc 

MILANO - Vìa Marco Aurelio 22 


PICCOLI ANNUNCI 

Sono accettate unicamente per comunica¬ 
zioni di carattere personale. L. 15 per pa¬ 
rola ; minimo 10 parole. Pagamento anti¬ 
cipato. 

Gli abbonati barino diritto al/a pubblicazione gratuita a'; 
un ami uni 10 ('massimo 15 parale) all anno 


DILETTANTI! Ricevitore americano Super 
Skyrider a il valvole, scala da ó2 Me fino a 
5-40 Kc tarata a frequenza, selettività varia¬ 
bile, MF controllata a cristallo, beat oscilla¬ 
tore, R metro, con 15 watt f ina le - vendesj 
Prof. Kàply (ex HA-2G). V. Mac. Melloni 1 (REVAR) 

DISPONGO ondametri, portavalvole,, oscilla¬ 
tori, tester, ponti, termocoppie, quarzi : Indiriz¬ 
zare Maglio presso Antenna 

STUDENTE 3° corso ingegneria Politecnico, 
collaborerebbe per alloggio in Milano, presso 
Industria o laboratorio radio. Indirizzare : Brozzb 
Farini 59 - Parma. 


VENDO camioncino balilla 4 marce ottimo 
stato, eventualmente permuto con apparecchi 
o materiale radio. Scriv. : Mainardi & Papini 
V.le Bl.gny N. 47 Tel. 53556 Milano 


Le annate de k L’ ANTENNA » 
sono la miglior fonte di studio 
e di consultazione per tutti. 

Presso la nostra A niminì strazio 
ne sono ancora disponibili i se¬ 
guenti fascicoli arretrati : 

Anno 1939 - Numeri da 10 a 23 

Anno 1940 - Numeri 1. da 8 
a 21, 23 e 21. 

Anno 1911 Nu 01 - ri d.i 3 a 7 e 
d a 10 a 15. 

Anno 1942 - N 11 tu eri 2, 4. 5, 6, e 
da 9 a 24. 

Anno 1943 - Numeri da 1 a 10, 
13 e 14 


Prezzo di vendita , L. 20 per fa¬ 
scicolo ; i fascicoli disponibili 
di ciascuna annata L. 200. 

Anno 1944 - L’ annata completa 

L. 250. 


I manoscritti non si restituiscono. Tutti i diritti 
di proprietà artistica e letto, orca sono riservati 
alla Editrice “IL ROSTRO,, 

La responsabilità tecnico-scientifica dei lavori Ormati, 
pubbl coti nella rivista, spetta ai rispettivi autori. 

Ricordare elio per cgni cambiamento di indinx- 
xo occorre inviare ali’Amministrazione L. Dieci. 


ÉDilRlCt "IL ROSTRO,,' Via Sena o. 24 - MILANO 

Dinar Ingegnere Spartaco Giovano direttore it.--,pomab,/e 
Pubblicazione autorizzata boi P. VA fi 
ISTITUTO GRAFICO AGNELLI - MILANO 



Passo variabile in modo continuo da mm. 0,1 a 1,9 • 
Diametro massimo dell’avvolgimento mm. 250 
Lunghezza massima deli’avv pimento mm. !L00 
Velocili 2500 giri al primo 
Scatto automatico e a inano 
T«editti ins . Usatine con 1 co e Indi 

Sbloccaggio dei carrello a mo.-zo ieva 
Mandrino a bananeti 


GARGARADIO di Renato Gargatagli 

MILANO - VIA PALFSI RINA N 40 - TELEFONO N. 270.888 

Sexìone macchine avvolgitrici 

MACCHINE BOBINATRICI (brevettate) 

La G S 6 R è similare alla G S 6 ; differenzia per avere 
incorporato nel volano un sistema dì ritardo il quale per¬ 
mette di avvolgere fili di grosso diametro con motori di limita¬ 
ta potenza, Il sistema può essere incluso o escluso a volontà, 
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LA TECNICA 
CAMMINA 




La Miai Vi offre la possibilità di riattrezzare mo¬ 
dernamente il Vostro laboratorio. 

Una speciale organizzazione è stata predisposta 
per procedere alla eliminazione di tutti gli stru¬ 
menti antiquati o comunque sorpassati, che potrete 
cambiare, a condizioni vantaggiose, con un mo¬ 
dernissimo oscillatore mod. 540-AB. 

Scrivete subito per avere maggiori dettagli chie¬ 
dendo la nostra informazione Tecnica n. 17. 


iìimi 


Via Rovetta, 18 - MILANO * Tel. 286.968 
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gruppo Nova 
a permeabilità 
variabile 


Si può diselli CIMI 
il colore politico 
ma il valore 
del gruppo L J 1 
non si discute 


NOVA 


L'av¬ 
venire è in 
mano dei primi, 
non degii ultimi, di co¬ 
loro che hanno osato, e non 
subito la lotta. Un giorno tutti 
useranno i gruppi a permeabili¬ 
tà, troveranno naturale e giusto 
ricorrere per questo all'industria 
specializzata; siate anche Voi tra 
primi ad impiegare i gruppi P, 
perchè : 

1° costano meno di qualunque altro 
gruppo paragonabile, 

2 ° aumentano il valore dei Vostri ap¬ 
parecchi, 

3 ° Vi sollevano da ogni preoccupazione 
di attrezzatura e di quantitativi, 

4 ° danno affidamento di alta e costante 
qualità per la loro costruzione in grandi serie, 
5 ° Vi fanno partecipare ai vantaggi di una 
nuova tecnica e a numerosi brevetti inter¬ 
nazionali, 

6 ° Vi pongono in vantaggio di almeno due 
anni rispetto ai concorrenti più vicini. 




Chiedete illustrazioni e prezzi all'Ufficio Vendite dell a : 

PIAZZA CAVOUR 5 - TELEFONO 65614 - MILANO 


NOVA ★ 



















































































































































